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Vorwort. 

Aus der Praxis — für die Praxis‘, so entstand dieses Büchlein, in > 
welchem 25 jährige Erfahrungen im Betriebe und beim Werkstättendienst 3 
zusammengesammelt wurden. Sa 
Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß einen Kessel zu kon- = 
struieren und zu bauen einfacher ist, als aufgetretene Beschädigungen 6 


rasch,gut und billig herzustellen. Bei ortsfesten Kesseln kommen 
solche Beschädigungen seltener vor als beim Lokomotivkessel mit seinem 
foreierten Betrieb, und diesem Umstande ist es zuzuschreiben, daß diesem 
Zweige der Betriebswissenschaft bisher nicht genügende Aufmerksamkeit 
gewidmet wurde. 

Es ist natürlich, daß bei dem, Lokomobilkesseln dieselben Beschädi- 
gungen auftreten können, doch treten dieselben dort seltener auf, weil 

E der Betrieb nicht so forciert ist als bei Lokomotiven, deren Kessel vom 
konstruktiven Standpunkt keine günstige Gestalt aufweist. 

Der Leser erwarte also keine wissenschaftlichen Abhandlungen, doch 
wurden deshalb auch die neuesten Ergebnisse aus dem Forschungsgebiete 
mitgeteilt. Der angehende Betriebsingenieur soll auf diesem Sonder- 
gebiete ein Handbuch erhalten, aber auch der erfahrene Betriebsingenieur 
dürfte auf seine Rechnung kommen und einige Anregungen finden. 

Das Büchlein hat natürlich keinen Anspruch auf Vollkommenheit, 

=F sondern ist der erste Versuch, die im Betriebe auftretenden verschiedenen 
Beanspruchungen sowie deren Folgeerscheinung systematisch darzustellen. 


Ruttek, im September 1921. 


Der Verfasser, 
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Einleitung. 
Der Lokomotivkessel. 


Der Lokomotivkessel besteht aus drei Teilen: 

1. Die Feuerbüchse, 

2. Der Stehkessel, 

3. Der Langkessel. 

Die Bestandteile der Feuerbüchse sind: hinten die Feuerbüchs- 
rückwand a, daneben die zwei (rechte und linke) Seitenwände b, vorn 
die Feuerbüchsrohrwand « und oben die Feuerbüchsdecke d, Abb. 1. 

Die Feuerbüchse umhüllt der Stehkessel. Die Bestandteile, des 
Stehkessels sind: hinten die Stehkesselrückwand e; an den Seiten die 
Stehkesselseitenwände /, vorne die Krebswand g, (Stiefelknechtplatte), 
oben die Stehkesseldecke A. 

Die Feuerbüchse und der Stehkessel sind unten durch einen schmiede- 
eisernen Ring — Stehkesselkranz oder Grundring i — dampfdicht mit- 
einander verbunden. An der Rückwand ist die Feuertür ausgebildet, und 
zwar entweder mittelst des Feuertürkranzes, oder-sind die Bleche ent- 
sprechend gebördelt (Webbsche Feuertür k). Zur Versteifung der 
ebenen Platten dienen die Stehbolzen. Die Feuerbüchsdecke wird ent- 
weder mittelst Deckenbolzen mit der Stehkesseldecke verankert, oder 
aber werden zur Versteifung der Feuerbüchsdecke Deckenbarren ver- 
wendet. Dieselben werden gewöhnlich in der Längsrichtung angebracht; 
falls die Feuerkiste so lang ist, daß die Deckenbarren zu lang und zu 
schwer werden,%o werden dieselben in der Querrichtung verwendet. Zur 
Versteifung der durch Steh- und Deckenbolzen nicht verankerten Teile 
des Stehkessels werden teils Queranker verwendet, teils verschiedene 
aus Winkeleisen und Blechen bestehende Versteifungen 1 angebracht. 

An den Stehkessel schließt sich der zylindrische Langkesselan. 


Derselbe besteht aus ein oder mehreren Schüssen. Vorne wird der Lang- . 
kessel durch die Rauchkammerrohrwand m geschlossen. Die Versteifung 


der beiden Rohrwände besorgen die Siede- und Rauchrohre. Bei großen 
Kesseln sind oft zwischen den Siederohren eigene Längsanker angebracht. 
Zur Versteifung der durch die Siederohre nicht verankerten Teile der 
Rauchkammerrohrwand dienen eigene aus Winkeleisen und Blechen be- 
Posewitz, Die Schäden des Lokomotivkessels. 1 
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stehende Verankerungen. Die Feuerbiichsrohrwand wird mit Hilfe be- 
sonderer ,,Anker*‘ n, mit dem Langkessel verbunden. 

Auf dem Langkessel befindet sich der Dampfdom. 

Nicht zum Kessel gehörend, jedoch sich an denselben anschließend 
befindet sich der Rauchkasten. 


Erster Teil. 
1. Beanspruchung und Abnützung des Kessels. 

Der Kessel ist im’ Betriebe verschiedenen Beanspruchungen unter- 
worfen, die natürlicherweise Abnützungen hervorrufen. Diese Ab- 
nützungen verursachen Betriebsstörungen und Herstellungskosten. Das 
Streben eines jeden Betriebsingenieurs ist, die Betriebsstörungen sowie die 
Herstellungskosten auf ein Minimum zu verringern. Um dies planmäßig 
durchsetzen zu können, muß der Ingenieur über die verschiedenen Be- 
-anspruchungen und die dadurch entstehenden Abnützungen im Klaren sein. 

Wenn man die Ursachen der Kesselabnützungen untersucht, so sind 
dieselben folgende: 

1. Formänderungen: hervorgerufen durch den Kesseldruck, 
wobei einzelne Teile des Kessels elastische Formänderungen erleiden; es 
können jedoch dabei auch verschiedene Risse entstehen. 

2.Beanspruchungen: hervorgerufen durch die Wärmedehnung, 
da das Kupfer und Eisen sich nicht in gleichem Maße dehnt. Die im Be- 
triebe auftretenden Temperaturschwankungen beim Anbrennen der Lo- 
komotive, die veränderliche Dampfspannung im Betriebe, welche nach 
beendigter Fahrt der Lokomotive herabgesetzt wird, die Abkühlungen 
bei jedem Beschicken des Rostes sowie beim Auswaschen des Kessels 
verursachen ein ständiges Ausdehnen und Zusammenschrumpfen der 
einzelnen Kesselteile, welche mit der Zeit zu Anrissen und Brüchen führen. 
Diese Erscheinungen können in verstärktem Maße auftreten, wenn infolge 
gewisser Umstände örtliche Überhitzungen entstehen, z. B. bei Über- 
anstrengung des Kessels, wenn der Lokomotivführer zwecks der erreich- 
baren größten Dampfentwicklung mit kleinster Ausströmungsklappe 
fährt und mehr Kohle verfeuert als beim normalen Betriebe. Bei jedem 
Beschicken des Rostes strömt kalte Luft in die Feuerbüchse, nach 
Schließung der Feuertür steigt wieder die Temperatur, das öftere Kessel- 
speisen, das Feuerputzen und -richten, die öftere Benützung des Blas- 
rohres, verursacht ständig Temperaturschwankungen. 


2. Durch Druck erzeugte Formänderungen. 3 


Plötzliche Temperaturschwankungen können auch die Folge unrichti- 
ger Behandlung des Kessels sein, z. B. plötzliches Abkühlen, Auswaschen 
des Kessels bevor derselbe genügend abgekühlt ist, unrichtiges Beschicken 
des Rostes, unvorsichtiges Feuerputzen usw. ; weiters können örtliche Über- 
hitzungen vorkommen, falls der Kessel oder dessen einzelne Teile infolge 
unrichtiger Reinigung mit Kesselstein verlegt sind. Das Ausglühen (Ver- 
brennen) der Feuerbüchse ist auch nur eine örtliche Überhitzung, wenn 
die Feuerkiste nicht mit Wasser gekühlt ist. 

3. Chemische, mechanische Abnützungen: Erstere 


äußern sich als äußere und innere Abzehrungen, Abbrennungen. Die 


Größe derselben hängt von dem Speisewasser und der Kohle, sowie von 
der Güte des Kesselmaterials ab. Die durch Undichtheiten hervor- 
‘gerufenen Abzehrungen sind auch chemische Abnützungen. 

Als mechanische Abnützung durch die Reibung der durchströmenden 
Rauchgase ist das Abzehren der Feuerrohre und deren Börtel, der Steh- 
bolzenköpfe, der Feuerbüchswandungen zu betrachten, bei welcher zwar 
auch chemische Abnützungen auftreten können, je nach Güte und Zu- 
sammensetzung der Kohle. Hierher gehören ferner die infolge desSchüt- 
telns bei der Fahrt auftretenden Beschädigungen, endlich die Ab- 
scheuerung einzelner Kesselteile infolge Benützung der Feuerungswerk- 
zeuge, z. B. beim Feuerputzen. 

4. Materialund Knarberttnunestähler Diese Beschädi- 
gungen sind Formveränderungen, Undichtheiten, äußere und innere Ab- 
nützungen, Furchen, Anbrüche und Risse. 

Die Schäden treten in erster Linie in der Feuerkiste auf, und deswegen 
benötigt dieser Teil des Kessels die größte Sorgfalt, sowohl im Betriebe, 
als auch bei der Herstellung; die beim Dampfdruck und wegen der Wärme- 
dehnung entstehenden Spannungen werden .zuerst hier Spannungen, 
Dehnungen, Formveränderungen, Anrisse entstehen lassen, und die 
wegen schlechtem Materiale oder schlechter Anarbeitung auftretenden 
Mängel werden sich hier zuerst zeigen. 

Im folgenden sollen die Beanspruchungen des Kessels und die dadurch 
entstehenden Mängel besprochen werden. 


2. Durch Druck erzeugte Forminderungen. 


Betrachtet man den Querschnitt durch den Stehkessel, so fällt dem 
Beschauer sofort die Ähnlichkeit mit einem Bourdon-Manometerrohr auf, 
das die Bestrebung hat unter Druck eine runde Gestalt anzunehmen. Der 

1 * 
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untere Stehkesselring ist zwar so stark, daß eine meßbare Formänderung 
nicht bemerkbar ist, doch haben alle vier Seitenwände des Stehkessels 
die Bestrebung, eine runde Form anzunehmen (Ausbauchung), weswegen 
auch die Krebswand nach vorne gedrückt wird; ebenso auch die Wände 
der Feuerkiste; dieser Formveränderung wirken die Stehbolzen ent- 
gegen. Die Decke der Feuerkiste hat das Bestreben sich einzudrücken; 
die runde Decke des Stehkessels wird flacher. Der durch Feuerrohre nicht 

r versteifte obere Teil der Rauchkastenrohrwand will sich ausbauchen, 
welche Bestrebung die Verankerung aufnehmen muß. 

Um ein anschauliches Bild zu haben, welches Maß diese elastische 
Formveränderung annehmen kann, möge der Meßwert eines Versuches 
mitgeteilt werden. 

Bei einem neugebautem Kessel wurden die Formveränderungen bei 
dem Stehkesselquerprofilin der Mitte der Feuerbüchse und bei der Feuer- 
büchse in der Mitte der Decke gemessen. Die größte Formänderung tritt 
natürlich bei dem Probedruck auf; nach Abstellen des Druckes dürfen 
keine zu große bleibende Formänderungen zurückbleiben; auch dürfen 
unter größtem Druck keine zu große Formänderungen auftreten, falls 
die Versteifungen und die Verankerungen richtig bemessen sind. Nach- 
dem der Kessel noch nicht unter Druck war, dürfen nach Aufhören des 
Druckes nur zulässige Formänderungen (Deformationen) zurückbleiben; 
falls dieselben die zulässigen Grenzen überschreiten sollten, so würde ein 
Konstruktionsfehler (ungenügende Verankerung) oder ein rennen 
fehler vorliegen. 

Das Beobachten der ‚Formänderung wurde in der Weise ausgeführt, 
daß der Stehkessel mit einem Rahmen umgeben war, an welchem an den 
bezeichneten Stellen leicht bewegliche kleine Schieber angebracht waren, 
deren Verschiebung leicht zu beobachten war. 

Das Resultat der Messungen bei einem Betriebsdruck von 13 Atm. 
und bei einem Probedruck von 201, Atm. (laut alten Vorschriften 


p+ a+ 1) war folgendes (s. Abb. 2): 


Druck Meßstelle 

18-1 %8 42.5» 6 7 8 
13-Atm..... . OO 0:2 4114. OOS OLD 
UA یں ا‎ DR 04+3%+ 2% —15 2 
ہبشو مو نا‎ 0.85555 0-72.30 0+1 +0,05 —0,05.~ “0 
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3. Durch Kesseldruck entstehende Schäden. 


Die in der. Reihe 0 Atm. beobach- 
teten Werte sind nach Ablassen des 
Druckesdiebleibenden Deformationen; 
das Zeichen + bedeutet Ausbauchung, 
das — Eindrücken. 

Ein anschaulichesBild dieser Form- 
änderung erhält man, wenn man die- 
selben graphisch in verzerrtem Maß- 
stabe aufzeichnet (Abb. 2). 

Die Folgeerscheinung dieser Form- 
änderung sind: innere Abzehrungen 
in den Anbügen, besonders bei der 
kupfernen Feuerbüchsrohr- und Rück- 
wand, ferner den Stemmfugen ent- 
lang, Risse, Stehbolzenbrüche. Das 
Flacherwerden der Stehkesseldecke, 
besonders bei Deckenbarren, ver- 
ursacht Risse und Brüche an Decken- 
aufhängungswinkeleisen. 

Zur Abhilfe dienen: Gute Lang- 
und Querversteifung, Anbringung von 
Querversteifungsschrauben (Quer- 
anker) möglichst nahe der Feuerbüchs- 
decke. Bei den gebördelten Platten 
sind scharfe Umbüge zu vermeiden; 
gebördelte Kupferplatten Sind vor dem 
Zusammennieten auszuglühen; die 
Krümmungshalbmesser sollen bei den 
senkrechten Biegungen 50 mm be- 
tragen ;die Stehbolzenteilungdarfnicht 
zu groß sein, im allgemeinen soll sie 
nicht mehr als 100 mm betragen. 


3. Durch Kesseldruck ent- 
stehende Schäden. 
Der Stehkessel gleicht wie erwähnt, 


einem Bourdonrohre und federt unter 
Druck. auseinander, wobei sich die 
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flachen Wände- ausbauchen; die ganze Dampfbelastung überträgt sich 
also auf den-Umbug der Stehkesselriickwand und Krebswand, weshalb 
bei den Umbügen an der Wasserseite infolge der hohen Beanspruchung 
Abzehrungsfurchen und Rillen, später Risse entstehen. Anarbeitungs- 
fehler können das Auftreten dieser Schäden beschleunigen. 

Bei dem Beobachten der elastischen Formänderung des Stehkessels 
unter Druck wurde beobachtet, daß sich die Stehkesseldecke eindrückt 
und das Bestreben hat, flacher zu werden. Nachdem die Stehkesseldecke 
oft durch quergehende Winkeleisen versteift ist, so kommt es vor, daß 
die Versteifungswinkel Risse erleiden, die sich naturgemäß an dem Orte 
der größten Beanspruchung, also oben auftreten (Abb. 3). Ähnliche Risse 

können auch mangelhaftes 
Material sowie Schweiß- 
T fehler bei der Anarbeitung 
Abb. 8. Abb. 4. zum Grunde haben. 
Jeder Riß bei Ver- 
steifungen ist gefährlich und sofort zu beseitigen. Es ist zweckmäßig, 
statt T-Eisen doppelte Winkeleisen zu verwenden (Abb. 4). 


4. Wärmedehnung. 


Um die durch die Wärmedehnung hervorgerufenen Beanspruchungen 
behandeln zu können, muß vorher untersucht werden, welche Zahlen- 
werte die Dehnung erreichen kann. 

Die erste Frage lautet: welche Temperatur hat das Blech der 
Feuerbüchse? Kommen überhaupt Temperaturen über 300° C.. vor, 
bei denen die Festigkeit des Kupfers eine bedeutend geringere ist? 

Wenn der Kessel pro Quadratmeter Heizfläche stündlich durchschnitt- 
lich 60 kg Dampf erzeugt, dann wird die ganze Feuerbüchse durchschnitt- 
lich mit 300 kg/ qm beteiligt sein. Durch 1 qm Fenerbüchsheizfläche 
müssen also mindestens 180 000 WE/St. durchgehen. 

Damit diese Wärmemenge in das Wasser übergehen soll, muß im Bleche 
unbedingt ein Temperaturgefälle stattfinden. An der feuerberührten Seite 
des Kupferbleches muß also unbedingt eine höhere Temperatur sein als 
an der wasserberührten Seite, und dieser Unterschied ist umso größer, je 
größer der Widerstand des Wärmedurchganges ist. 

Diesbezügliche Forschungen haben ergeben, daß beim Übergang der 
Wärme vom Bleche in das Wasser ein Temperatursprung eintritt, daß 
also die Wasserseite des Bleches eine höhere Temperatur besitzt als das 
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Wasser; ferner wurde nachgewiesen, daß dieser Temperatursprung bei 
ruhendem, nicht siedendem Wasser am größten ist, mit zunehmender 
Bewegung des Wassers abnimmt und ungefähr 10° beträgt. 

Nach Untersuchungen von Ernst ist der Wärmeübergang bei einer 
Platte von 1 mm Dicke, 1 qm Fläche und 1° Temperaturgefälle etwa: 


bei Kesselstein .. ... 2000 WE/Stunden 
>> Ölschicht = 9. دا اج‎ 100 2 
„ Flugaschenbelag > . . 8 „  (Siederohre reinigen!) 


„ Eisenplatte . . 50—60 000 = 

» Kupferplatte über 300 000 

Wenn bei dem Kessel stündlich nur 150 000 WE durch 1 qm Feuer- 
büchsfläche an das Wasser übertragen werden sollen und bei 12 Atm. 
Überdruck das Wasser eine Temperatur von 190,6° hat, wenn endlich 
der Ubergangswiderstand zwischen Blech und Wasser 9,49 beträgt: 
dann ist die Temperatur des Feuerbüchsbleches an der Wasserseite 
200°; nachdem ferner nur 1° Temperaturgefälle nötig ist, um durch 1 mm 
starkes Kupferblech 300 000 WE zu leiten, so beträgt bei 16 mm Blech- 
stärke der Temperaturunterschied 8°; das kupferne Feuerbiichsblech hat 
also an der feuerberührten Seite 208°. : 

Wesentlich verschieden sind die Verhältnisse bei Kesselsteinbelag. 
Um durch eine 1 mm starke Kesselsteinschicht pro Quadratmeter 


150 000 WE/St. zu schicken, ist ein Temperaturgefälle von oe 


75° erforderlich. Es ergeben sich also folgende Temperaturen: 
Bei 13 Atm. abs. Dampfdruck und bei einem Kesselsteinbelag von 
1 2 3 mm ist die 
Temperatur an der Wasserseite 200° 200° 200° 
= » + Blechseite 275° 350% 425° und die Blech- 
ss  Feuerseite 283° 358° 433° 
Aus Aes Betrachtungen ist ohne weiteres zu ersehen, welch eine 
Temperatursteigerung der Kupferwände der Kesselsteinbelag hervor- 
rufen kann. 
Die nächste Frage ist, welche Größe kann die Dehnung erreichen ? 
Vorausgesetzt, daß die Länge der Feuerbüchse 2 m ist, und daß die 
Temperatur des Kupferbleches 250° ist, so beträgt die Dehnung ungefähr ۔‎ 
8 mm; falls die Länge des Stehkessels 2,5 m ist, und wir die Temperatur 
des Eisenbleches auf 175° annehmen, dann beträgt die Ausdehnung un- 
gefähr 5 mm, Die relative Ausdehnung der Feuerbüchse beträgt also 3 mm, 
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die aber bei forciertem Betriebe sowie bei Kesselsteinbelag bedeutend 
größer werden kann. Die relative Ausdehnung der kupfernen Rückwand 
beträgt ungefähr 1—2 mm, auf jede Seite entfällt also eine Ausdehnung 
von 1 mm, welche die Umbüge aufnehmen müssen; wo der Krümmungs- 
halbmesser der Umbüge zu gering ist, müssen natürlich Anbrüche und 
Risse entstehen. Die Ausdehnung der Seitenwände nimmt die Nietung 
in Anspruch, so daß die verschiedenen Saum- und Nietlochrisse der Wärme- 
dehnung zuzuschreiben sind. 

In folgenden sollen die an den Feuerbüchsen auftretenden Mängel 
behandelt werden, deren Ursache die Wärmdehnung ist. 


5. Schleifenbildung. 


Die gleichzeitige Ausdehnung der Seitenwände, der Rückwand und 
der Rohrwand beansprucht, wie erwähnt, die Umbüge der Kupferplatten, 
welche sich schleifenförmig ausbiegen und wird Schleifenbildung genannt. 

‘Es entstehen Anbrüche und Risse an der Umbördelung 
(1 Abb. 5) sowohl bei der Rohrwand als auch bei der Rückwand. Daan der 
inneren Bördelung schon durch die An- 
arbeitung leichte Hautfalten entstehen, 
bilden sich an diesen gestauchten Stellen 
beim Zurückgehen der Schleife Anbriiche 
und Risse, und da sich auch die Grund- 
ringecken deformieren, können auch an 
diesen und an den angepaßten Ecken 
der Feuerbüchsplatten Risse entstehen. 
iC ۷ 8%) Diese Risse sind als nicht gefährlich an- 

zusehen, da der Dampfdruck die Neigung 

hat, dieselben zu schließen; die Folge- 
erscheinungen sind Undichtigkeiten. Ein 
Verstemmen genügt nur provisorisch; 
als Abhilfe sind Eckflecke anzubringen, 
z dieselben sollen möglichst weit nach 
unten reichen, womöglich bis zum Grundring, nachdem die untere 
 Stemmkante des Fleckes mit der Zeit sich abzehrt (abbrennt) und der 

Fleck dann wieder erneuert werden muß. 

; Die Wärmedehnung in senkrechter Richtung -erzeugt auch bei den 
Umbiegungen der Feuerbüchsdecke, der Rohr- und Rückwand Schleifen- 
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bildung. Es entstehen Risse (2) an den seitlichen Deckenabbug bei kalt- 
gebogenen Plattenteilen. Bei Deckenbarren entstehen diese Risse an 
der Wasserseite, bei Deckenschrauben an der Feuerseite. Der Rif ist 
als gefährlich zu betrachten, weil er schwer zu entdecken ist. Zur Ver- 
hütung soll der Umbughalbmesser nicht. zu klein gewählt werden. 

Die senkrechte Ausdehnung der Rohrwand, das Rohrwand- 
strecken, erzeugt überbogene Eckabbiige (Abb. 7), ferner An- 
brüche und Risse. 

Wie erwähnt, müssen die Schleifenbildung in erster ۶ 
Reihe die Umbüge aufnehmen, in zweiter Linie be- 
anspruchen sie die Nietnahten. Abb. 7. 

Infolge der Schleifenbildung reißen die überlappten 
Teile am ‘Querschnittiibergang bei der Stemmkante hauptsächlich ober- 
halb der Rohrwand. Es entstehen Stemmnaht und Platten- 
risse (3 Abb. 5). Dieses Reißen wird durch scharfes; unvorsichtiges 
Verstemmen befördert, wodurch das Blech verletzt wird. Diese Risse 
sind nur bei langem Abbug (wegen ungünstiger Versteifung) und 
größerer Länge gefährlich. Zur Verhütung sind die Stehbolzen ‘von 
der Stemmnaht zurückzusetzen; Ausbesserung geschieht durch Flecke. 
_ Auf der Wasserseite an den Deckenschrauben- 
löchern auftretende Lochrisse (4 Abb. 5 
und 6) entstehen durch den Druck der Decken- > 
sehrauben infolge der Rohrwanddehnung. Folge- 
erscheinung ist Undichtheit, als Verhütung sei 
auf bewegliche Deckenschrauben hingewiesen. 

An den Nietnähten der Seitenplatten ent- 
standene Nietlochrisse (5 Abb. 6) ver- 
danken ihren Ursprung auch der Wärmewirkung 
und Schleifenbildung. Durch die Wärme werden 
nämlich die Seitenplatten ausgedehnt und 
bleiben verlängert; infolge der bei der Ab- 


Abb. 6. 


kühlung erfolgten Verkürzung und infolge Schleifenbildung, sowie die 


verschiedene Materialstärke der’Seitenplatte und des Rohrwandumbuges 
bewirken namentlich bei größerer Dicke des Rohrwandabbuges ein Ein- 
reißen der Seitenplatte. Diese Risse sind gefährlich, nachdem sie schwer 
zu entdecken sind. Zur Verhütung sind große Umbughalbmesser, nicht 
zu dicke Umbüge sowie nicht zu nahe aneinander befindliche Nieten 
anzuwenden, 


10 Erster Teil. 


Die infolge der Warmedehnung gestreckte Rohrwand erleidet bei 
vielen und zu starkem Rohraufwalzen eine bleibende Streckung, Höhen- 
ausdehnung, die wieder viele Erscheinungen hervorrufen kann. 

Bei Anwendung von Deckenschrauben entstehen ovale Rohrlöcher 
und Stegrisse. Die Rohrlöcher ziehen sich in der Richtung der Schräg- 
linien a b länglich (Abb. 8) wegen der bleibenden Ausdehnung der Rohr- 
wand; außerdem können Stegrisse (6 Abb. 6) entstehen, deren Ursache 
in der Überanstrengung des Materials zu 
suchen ist. Beim Wärmedehnen wird nämlich 
das Material im Scheitel der Rohrfläche ge- 
staucht, beim Zurückgehen gezogen. Diese 
Stegrisse entstehen bei kupfernen Rohr- 

Abb. 8. wänden an der Wasserseite, der eisernen 
hingegen an der Feuerseite. 

Die Folgeerscheinung der ovalen Rohrlöcher sind Rohrrinnen, Steg- 
anrisse und Stegbrüche. Diese Beschädigungen sind nur durch geringe 
Beanspruchung zu verhüten. Die ovalen Rohrlöcher müssen nachgebohrt 
(reguliert) werden; nach dem Regulieren der Rohrlöcher ‘darf jedoch die 
Stärke des Rohrsteges nicht weniger als 80 % seines ursprünglichen Be- 
trages sein; im entgegengesetzten Falle sind Rohrlochbüchsen anzuwenden. 
Die Rohre sollen dem Rande nicht zu nahe gesetzt werden. Die geringste 
Entfernung beträgt 65 mm. ; 


6. Folgeerscheinungen des Wärmeschubes beim Stehkessel. 


Wie schon erwähnt, kann die relative Dehnung der Feuerbüchse auf 
den Stehkessel bezogen auch 3 mm und bei Kesselsteinbelag bedeutend 
mehr ausmachen. Diese Schubkraft müssen die Stehbolzen und Decken- 
bolzen übertragen; es ist also ohne weiteres ersichtlich, daß dieselben 
nicht nur auf Zug, sondern auch auf Biegung beansprucht sind. Die 
Kraftübertragung der Steh- und Deckenbolzen ist um so größer, je näher 
diese den Ecken stehen; am ehesten reißen also die Eckstehbolzen in 
der obersten Reihe der Seitenwände, sowie die Eckdeckenschrauben 
nächst der Feuerbüchsrohrwand. 

Diese Kraftübertragung der Stehbolzen hat zur Folge, daß beim Steh- 
kessel an den Umfangslinien der Stehbolzenteilung, sowohl bei den Seiten- 
wänden als auch an der Rück- und Krebswand, Furchen entstehen; diese 
Schäden sind gewöhnlich mit Rissen in der kupfernen Feuerbüchse ver- 
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bunden. Zur Verhütung dieses Schadens möge bei neuen Kesseln der 
Eckhalbmesser der Feuerbüchsplatten möglichst groß gewählt und die 
Stehbolzen genügend weit von den Eckabbügen gesetzt werden; diese 
Entfernung darf jedoch auch nicht zu groß sein, da sonst Ausbauchungen 
in der Feuerkiste entstehen. Als Abhilfe sei auf bewegliche (Dilatation) 
Stehbolzen verwiesen. 

Die Kraftübertragung des Feuerbüchswärmeschubes auf die Steh- 
kesseldecke bei steifen Deckenschrauben, die nicht genügend elastisch 
biegsam sind, können am Stehkesseldeckenblech aus den Decken- 
schraubenlöchern ausgehende Risse verursachen. Zur Abhilfe gilt das- 
selbe wie bei den Stehbolzen erwähnte, also zwecks Verminderung der 
Schubkraft Zurücksetzen der Deckenschrauben oder aber Anbringung 
von beweglichen (Dilatation) Deckenbolzen. Ein Nachteil letzerer ist, 
daß sich dieselben im Betriebe mit Kesselstein festlegen und dann nicht 
mehr beweglich sind. Bei langen Feuerbüchsen neuerer Konstruktion 
werden sehr oft kurze Barren angebracht, auf welche der Wärmeschub 
keinen Einfluß hat, aber die Feuerbiichsdecke dennoch versteifen. Die 
Ausbesserung geschieht durch Flecke. 


x 


7. -Rohrbiindelschub. 


Infolge der Warmewirkung dehnen sich auch die Feuer- und Rauch- 
rohre: es entsteht der Rohrbündelschub. Eine Folgeerscheinung ist die 
Deformation der Rohrwände, sowohl der Feuerbüchsrohrwand als auch 
der Rauchkammerrohrwand. Die Rohrwände können sich ausbauchen und 
eindrücken. Zur Verhütung dieser Erscheinung werden bei großen Kesseln 
eigene Ankerschrauben angewendet, welche die zwei Rohrwände versteifen. 

Ursache dieser Deformationen ist, daß die Rohre wegen der wechseln- 
den Erhitzung und Abkühlung sich ständig veränderlich dehnen, besonders 
bei dünnwandigen Feuerrohren; bei Auftreten von Rohrrinnen sind nun 
die Rohre nicht genug widerstandsfähig und können auch Ausbauchungen 
verursachen, deren Folge ist, daß beim Rohrwechseln nicht gleichlange 
Rohre einzuziehen sind. Die Wandstärke der Rohre soll nicht mehr als 
214 mm betragen. 

Der Rohrbündelschub verursacht außerdem an den Rohrstegen der 
Feuerbiichsrohrwand Anbrüche sowie auch Stegrisse (7 Abb.5), als Folge- 
erscheinung stellt sich Rohrrinnen ein. 

Endlich entstehen als Folge des Rohrbiindelschubes Anbriiche (8) 
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an der Feuerbüchsrohrwand bei den Ankerschraubenlöchern. Der Rohr- 
bündelschub bewirkt ein Ausbröckeln der Rohrwand parallel zur Um- 
fangslinie des Rohrwandbündels an der Stelle der widerstehenden Anker- 
schrauben. Diese Risse sind gefährlich. Zur Ausbesserung sind Flecke 
anzubringen oder noch besser ist es, die Rohrwand zu tauschen. 

Der Rohrbündelschub macht sich auch bei der Rauchkammerrohr- 
wand bemerkbar. Er verursacht, insbesondere bei eisernen Rohrwänden, 
bevorzugt durch Erhitzen und Abkühlen, Dehnungen und Schrumpfungen 
und bei eventuellem Kesselsteinbelag Abzehrungen und-Furchen entlang 
des Rohrwandumfanges, besonders am unteren Umbug, an den äußersten 
Rohrreihen, in den Rohrstegen, wo auch Stegrisse auftreten können, end- 
lich um die Flansche des Reglerrohres, dessen eine Ende im Dampfdome 
steif befestigt ist und dessen Wärmedehnung die Rohrwand aufnehmen 
muß. Der Wärmeschub erzeugt an den genannten Stellen Biegungslinien, 
später Abzehrungen und Furchen. Diese können bedenklich werden und 
zur Auswechslung der Rohrwand führen; zwecks Verhütung von Stegrissen 
soll die Stegstärke nicht geringer als 13 mm sein, sonst sind Büchsen anzu- 
wenden. Nachdem bei langen Kesseln auch der Rohrschub größer wird, 
ist es zweckmäßig, in diesem Falle kupferne Rohrwände zu verwenden. 

Der Wärmeschub, verstärkt durch den Rohrbündelschub, kann auch 
bei Versteifungswinkeleisen Schäden herbeiführen. Als Beispiel sei die 
gebräuchliche Verankerung der Rauchkammerrohrwand erwähnt, bei 
welcher die an dem Kesselschuß befindlichen Nieten sowie die an der 
Rohrwand angebrachten Winkeleisen zu reißen pflegen. Unsymmetrische 
Anordnung sowie zu starre Verbindung können Spannungen hervor- 
rufen, welche die Entstehung der Schäden fördern. Die Rohrschubkraft 
und durch. Dampfdruck erzeugte Kraft P (Abb. 9) kann in die Kom- 
ponenten P, und Q zerlegt werden. Kom- 
ponente. P, verursacht das Reißen der 
Nieten NN; dieselbe ist umso größer, je 
größer der Winkel « ist, desto größer ist also 
auch die Beanspruchung der Nieten. Das 
obere Winkeleisen darf jedoch nicht hinter 
dem ersten Kesselschuß liegen. Das Reißen 
des an der Rohrwand anliegenden Winkeleisens sowie das manchmal 
auftretende Verbiegen des Versteifungsbleches hat als Grund den 
ständig. auftretenden Temperaturwechsel. Jede an Versteifungen auf- 
tretende Beschädigung ist gefährlich und sofort zu beheben, 
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8. Örtliche Überhitzung. 


Örtliche Überhitzung oder Wärmestauung entsteht, wenn an einem 
Kesselteile die Wärmezufuhr größer ist, als die Wärmeabgabe. In welchem 
Maßstabe der Kesselstein eine Wärmestauung hervorrufen kann, haben 
wir schon gesehen (siehe Seite 7). Wenn wir noch in Betracht ziehen, daß 
die Festigkeit des Kupfers bei 

0°. 100° 1500 200% 240° 300° 360° 440° 530° 

PSE 21,9. ANOS ILD 2 17,5 کت وہل نت‎ 12,0. 8 3 kg pro 
Quadratmillimeter beträgt, dann kann der schädliche Einfluß des 
Kesselsteines voll bewertet werden. 

Eine ‚weitere Frage ist: Wie kann die Entstehung des Kesselsteines 
verhindert oder wenigstens vermindert werden ? 

Es ist womöglich weiches Speisewasser zu verwenden, die Kessel- 
auswaschungen und Kesselreinigungen sind gewissenhaft vorzunehmen; 
bei hartem Speisewasser sind Wasserreiniger zu verwenden, endlich: ist 
die Beanspruchung des Kessels durch Überhitzung des Dampfes und Vor- 
wärmen des Speisewassers zu vermindern. 

. Die Kesselstein bildenden Bestandteile des Wassers sind: kohlen- 
saurer, schwefelsaurer, phosphorsaurer Kalk, kohlensaure Magnesia, Eisen- 
oxyd und Kieselerde. Dieselben können sowohl durch Chemikalien ausge- 
geschieden werden, jedoch kann dies auch ohne Chemikalien geschehen, 
wenn man die Bedingungen, unter welcher die Ausscheidung stattfindet, 
eingehend untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in 
nachstehender Zusammenfassung niedergelegt. 


Löslichkeit in Unlöslichkeit 
Mineral "kohlensaurem reinem Wasser | in; Wasser 
kaltem Wasser bei 0° | bei 100' von 
Doppelkolilensaurer | 
پا اوک‎ 160 6 | 65 150° C 
Doppelkohlensaures | 
Magnesia . . i 160 58 | 98 — 
Phosphorsaurer Kalk 1.4 | الو ہت‎ a 100° C. 
Schwefelsaurer Kalk = | 530 | 485 150° C 
Eisenoxyd ..... یی سا‎ SS ae کے‎ 10006; <, 


Kieselerde . . . ... u re 100° C. 
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Hieraus ist ersichtbar, daß als Vorbedingung zuerst die Entfernung 
der Luft und der Kohlensäure aus dem Wasser gefordert werden muß, 


damit die kohlensauren Verbindungen möglichst unlöslich werden. Um 


dies zu erreichen, muß das Wasser ziemlich hoch erwärmt und in wallender 
Bewegung gehalten werden. Wird nun das Wasser weiter erwärmt, so 
tritt bei 150° C (4,6 Atm.) eine automatische Ausscheidung sämtlicher 
mineralischen Bestandteile ein. 

Auf Grund dieser Betrachtungen sind die Peczischen Wasserreiniger 
bei den ungarischen Staatsbahnen entstanden, welche sich im Betriebe 
vorzüglich bewährt haben. : 

Um ein Beispiel anzuführen, wieviel Kesselstein sich abscheiden kann, 
möge erwähnt sein, daß eine Eilzuglokomotive, welche jährlich 100 000 km 
durchläuft und pro eingelaufenen Kilometer 90 Liter Wasser verdampft, 
bei mittelmäßigem Speisewasser, welches 0,20 g feste Bestandteile ent- 
hält, in einem Jahre 9000 cbm Wasser verdampft, aus welchem 1800 kg 
Kesselstein ausgeschieden wird, welcher durch Reinigung aus dem Kessel 
zu entfernen ist. 

Der an der direkten Heizfläche (Feuerkiste) anhaftende Kesselstein 
hat auch unangenehme Folgeerscheinungen. Nachdem im Kupferbleche 
Warmestauung eintritt, also die Festigkeit des Kupfers geringer wird, 
erzeugt der Dampfdruck Ausbauchungen (Pölster) zwischen den Steh- 
und Deckenbolzen; außerdem können in dem von 4 Steh- oder Decken- 
bolzen gebildeten Vierecke Risse entstehen (9 Abb. 5 und 6), welche 
sämtlich gefährlich sind. Wegen der schwachen Wasserkühlung zehren 
die mit Kesselstein belegten Feuerbüchsbleche schneller ab. 

Kesselsteinbelag an und zwischen den Feuerrohren verursacht Rohr- 
rinnen und stärkeres Abzehren der Rohrstutzen. Als Abhilfe sind die 
abgebrannten Rohre zu tauschen und der Kessel ist gründlich zu reinigen. 

Es ist selbstverständlich, daß ein jeder Kesselsteinbelag an der Heiz- 
fläche die Dampferzeugung wesentlich vermindert. 


9. Wärmestauung bei der Feuertiire. 


Wie erwähnt, ist bei älteren Kesselkonstruktionen die Feuertüre so 
ausgebildet, daß zwischen dem Stehkessel und der Feuerbüchsrückwand 
ein schmiedeeiserner Ring eingezogen ist, dessen Höhe gleich der Ent- 
fernung der zwei Platten ist. Nachdem in diesem Falle die Wasserkühlung 
wegen der großen Materialmasse nicht genügend ist, pflegen die Niet- 
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köpfe sowie die Kupferbleche abzubrennen; wegen den auftretenden 
Wärmespannungen entstehen Nietlochrisse. 

Piese Anstände führten zur Webbschen Konstruktion (siehe Abb. 10), 
bei welcher der Feuerring gänzlich entfällt und wo durch entsprechende 
Biegung der beiden Rückwände die Feuerungstür gebildet 
wird. Diese Konstruktion läßt aber im Betriebe, besonders 
bei schlechterem Speisewasser, viel zu wünschen übrig. Die 
Nietköpfe brennen ab, an den Biegungsstellen entstehen Risse, 
sowohl im Kupfer- als auch im Eisenbleche, bei dem 
Feuerrichten tritt unten mechanische Abscheuerung 
des Kupferbleches auf. 

Es scheint am zweckmäßigsten, einen flachen Feuer- 
kranzring zu verwenden (Abb. 11), bei welchem — wie 
bei der Webbschen Ausführung — keine großen Massen 
konzentriert sind, die das Abbrennen der Nieten und 
Bleche beschleunigen. Hier treten jedochan der Wasser- 
seite des Kupferbleches Risse auf, deren Grund das .1ہ جتھ‎ Abb. 10. 
Ausbröckeln des Materiales ist, wegen Stauchung und 
Wiederausdehnung des Kupfers. Das Abbrennen der Nieten sowie 
die mechanische Abschenerung des Bleches kann durch Anbringen 
entsprechend geformter Brandschutzringe vermieden werden. 


10. Ausglühen der Feuerbüchse. 


Das Ausglühen (Verbrennen) der Feuerkiste ist auch eine örtliche 
Überhitzung, hervorgerufen dadurch, daß infolge straflicher Nachläßigkeit 
der Lokomotivbedienungsmannschaft der Wasserstand im Kessel derart 
sinkt, daß die Feuerbüchsdecke nicht mit Wasser gekühlt ist. Die Folge- 
erscheinungen des Ausglühens sind folgende: Wegen der mangelhaften 
Wasserkühlung gewinnt das Kupferblech eine höhere Temperatur, natür- 
lich auch eine größere Wärmedehnung. Infolgedessen werden die Decken- 
schrauben lose und beginnen zu rinnen, die Nietverbindungen bei der 
Rohrwand und Rückwand werden undicht, die Bleche 
klaffen auseinander (Abb. 12), wegen der größeren 
Schleifenbildung können in den Umbügen der Rohr- und 
Rückwand sowie der Seitenwände Risse entstehen; es Abb. 12, 
‚können Stegrisse auftreten, Risse in der Feuerbüchsdecke 
entstehen und auch Kesselexplosion ist nicht ausgeschlossen. Bei einer 
Ausglühung der Feuerkiste springt der Rußbelag der Decke sowie eine 
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etwaige Kesselsteinschichte der Decke wegen der großen Wärmedehnung 
ab, und an der Feuerseite treten charakteristische kupferrote Flecken 
auf, welche einen schlagenden Beweis liefern, daß der Kessel ”aus- 
geglüht war. 1 

Es ist der Fall vorgekommen, daß ein raffinierter Lokomotivführer, 
um seine Schuld abzuleugnen und den Betriebsbeamten zu täuschen, 
die charakteristischen roten Flecke verschwinden ließ, indem er mit 
einer qualmenden Harzfackel den Rußbelag der Feuerkiste künstlich 
hervorrief; in diesem Falle ist die Decke von der Wasserseite aus zu unter- 
suchen. Zeigen sich in der Kesselsteinschicht Risse oder Abbröckelungen, 


dann ist das Ausglühen erwiesen, 


Die Vorschriften der Lokomotivmannschaft schreiben die weiteren 
Pflichten des Personales — im Falle der Wasserstand nicht mehr fest- 


stellbar ist — pünktlich und genau vor, deren Wiederholung den Rahmen ` 


dieser Zeilen überschreitet. 


11. Innere Abzehrungen. 


Die chemischen Abnützungen der Kesselbleche sind dreierlei: 

1. innere Abzehrungen am Eisenblech (Korrosionen); 

2. äußere Abzehrungen am Kesselblech; 

3. Abzehrungen am Kupferblech. 

Die inneren Abzehrungen sind nur eine besondere Art des Rostens. 
Die Anwesenheit eines rostfähigen Materials — wie Eisen — mit Wasser, 
Luft und Kohlensäure genügt, um Abrostungen hervorzurufen. Be- 
schleunigt wird der Vorgang des Rostens, wenn die Blechoberfläche (die 
Oxydhaut) verletzt ist, wenn das Speisewasser freie Säuren enthält; auch 
die bei der Fäulnis auftretenden Stickstoffverbindungen sind schädlich, 
falls die Zeit der Einwirkung, also die Zeit der Ruhe des Kessels eine größere 
ist, wenn das Wasser sich wiederholt mit Luft und Kohlensäure sättigen 
kann; dieser Fall kommt bei erkaltenden Kesseln vor durch Einsaugen 
von Luft an den undichten Stellen sowie bei entleerten, doch nicht voll- 
ständig ausgetrockneten Kesseln. — Das Rosten wird ferner gefördert bei 
schlammigen Ablagerungen und endlich, wenn durch örtliche Erschütte- 
rungen oder wiederholt auftretende Biegungen örtliche Material- 
beanspruchungen und Verletzung der Materialoberfläche entstehen. 

, Das Entstehen der Abzehrungen fördert: 
1. wenn die Oxydhaut (Oberfläche) des Bleches aus irgendeinem 
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Grunde verletzt ist (mechanische Verletzung beim Anarbeiten, Ver- 
stemmen oder infolge Ausdehnung und Abkühlung erfolgte Schrumpfung); 

2. wenn ein Material vorhanden ist, welches die Rostbildung fördert, 
z. B. Mangan, Schlackenstellen im Bleche usw.; 

3. wenn das Wasser freie Säuren enthält, z. B. Chlorverbindungen 
als NaCl, M&Cl,, Schwefelwasserstoff oder freie Kieselsäure. Bei Fäulnis 
entstehende Stickstoffverbindungen sowie Luft und kohlensaures Wasser 
fördern auch das Rosten. 

Diese Abzehrungen entstehen: bei Ringstemmfugen, bei den Niet- 
köpfen der Längsnietnähte und im allgemeinen an solchen Stellen, wo 
bei entleertem Kessel das Wasser nicht abfließen kann, z. B. unter der 
Rauchkammerrohrwand, bei dem Feuerkranze und Grundringe. Diese 
Abzehrungen sind gewöhnlich muschel- oder furchenférmig: 

Nachdem diese Abzehrungen sich gewöhnlich auf größere Flächen 
erstrecken, können dieselben gefährlich werden. Da an undichten Stellen 
auch äußere Abzehrungen auftreten, sind diese Stellen doppelt gefährdet. 
Abgerostete Nietköpfe sind auch gefährlich, da die Niete die Bleche 
nicht mehr mit der ursprünglichen Kraft zusammendrückt und die Niet- 
naht leicht aufklaffen kann. 2 

Die Abzehrungen selbst sind entweder muschelférmig oder grübchen- 
förmig oder aber rillen(furchen)artig. DerGrund des letzterenist in derKon- 


struktion des Kessels zu suchen; einzelne Teile werden infolge der Wärme- ` 


dehnung hin und her gezogen, andere Teile wieder können wegen der Ver- 
ankerung keine Bewegung machen. Wird nun durch die Hin- und Her- 
bewegung die Oxydhaut des Bleches verletzt, so tritt an solchen Stellen 
Wasser zum Eisen, es beginnt der Oxydationsprozeß. 

Am häufigsten kommen innere Abzehrungen an folgenden Stellen vor: 

1. bei Lang- und Quervernietungen des Langkessels neben den Stemm- 
kanten, sowohl außen als innen; 

2. am Bauchbleche den Kesselpratzen entlang; 


3. an der ersten Bauchtafel unter der Rauchkastenrohrwand; diese 


Abzehrungen nehmen rasch zu; 
4. an Nietköpfen (kommt selten vor); 
5. bei Auswaschdeckeln den Dichtungsflächen entlang: 
6. bei den Auflagflächen der Kesselträger. 
Die Ursachen sind folgende: Feuchtbleiben der Bleche bei entleertem 


Kessel, Ablagerung von Schlamm. Undichtheit der Nietnaht oder 


mangelhafte Verstemmung fördern die Abzehrungen. Infolge Wasser- 
Posewitz, Die Schäden des Lokomotivkessels. 2 
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rückstand bei leeren Kesseln treten Abzehrungen beim Stehkessel dem 
Grundringe entlang auf. Die Folgen dieser Abzehrungen können ge- 
fährlich werden, besonders bei Langnietungen, da hierdurch der wirk- 
same Querschnitt des Kesselbleches stark geschwächt wird, falls die Ab- 
zehrungen in einer wagerechten Linie in größerer Anzahl auftreten. 

Zur Verhütung dient: Trockenhalten des leeren Kessels, eventuell 
Anarbeiten einer Rinne im Grundringe zwecks leichterem Ablaufs des 
Wassers (Abb. 24, links), oder Anbringen eines Kupferbleches oder eines 
im Miniumkitt gebetteten Winkeleisens (Abb. 24, rechts); ferner Ver- 
meidung scharfer Übergangskanten des Grundringes und Behebung 
jeder Undichtheit. 


12. Außere Abzehrungen. 


Gleichmäßige Abzehrungen in größerer Ausdehnung treten auf der’ 


äußeren Fläche des Lang- und Stehkessels auf. Diese Abzehrungen 
schälen sich meistens mit der alten Anstrichfarbe zusammen in Blättern 
ab. — Der Grund ist folgender: An der Oberfläche der Blechplatten setzt 
sich namentlich im Winter in dünstigen feuchten Räumen Wasserdunst 
an, weleher bei mangelhaftem Anstrich, besonders wenn derselbe nicht 
auf die gutgereinigte Blechoberfläche aufgetragen wurde, die Farbe ab- 
hebt, worauf zwischen Farbe und Blech Staub und. Rußablagerungen 
entstehen, welche das Eisen zum Rosten bringen. 

In beschränkter Ausdehnung treten diese Abzehrungen an undichten 
Stellen, hauptsächlich bei Stehbolzen, Schlammdeckeln, Stiftschrauben 


, und undichten Nietnahten auf; ferner unter Ablagerungen anderer Art, 


z. B. unter Aschennestern bei Stehbolzenköpfen und Deckenschrauben- 
muttern. An diesen undichten Stellen lagert sich Kesselstein ab, welcher 
immer hygroskopisch ist und das Blech zum Verrosten bringt: Die Art 
und Fortgeschrittenheit der Abzehrung bestimmen verschiedene Art und 
Zeitdauer der Einwirkung, verschiedene Beschaffenheit der Ablagerungen 
und des Bleches. i 

Folgeerscheinung ist die allmähliche Verschwächung der Blechstärken, 
insbesondere bei den Stehkesselwänden und der Rückwand, welche, da 
sie unauffällig sind, leicht übersehen werden und deshalb gefährlich 
werden können. Besonders bei den Auswaschöffnungen der Stehkessel- 
rückwand treten auch an der Wasserseite sehr oft Abzehrungen auf, so 
daß bei aufgefundener Beschädigung auch die innere, bezwecklich die 
andere Seite genau zu untersuchen ist. 


0+01+7 


13. Abzehrungen beim Kupfer. 19 


Zur Verhiitung dient gutes Anstreichen der Kesselwandungen; der 
Kessel ist mittelst Stahlbiirsten vorerst griindlich zu reinigen und im 
warmen, angeheiztem Zustande zu streichen; zum Anstrich hat sich am 
besten Minium (Bleimennige) bewährt. 

Undichte Stellen müssen durch Verstemmen, womöglich außen und 
innen, gedichtet werden. Sind Bleche schlecht zusammengenietet, so 
miissen die Nieten entfernt und die Bleche passend angerichtet werden. 
Angeschraubte Teile, unter denen sich Feuchtigkeit und Staub ablagern 
kann, sollen in einem dicken Miniumpolster eingebettet werden, so daß 
beim Anziehen der Schrauben die Zwischenräume gänzlich mit Minium 
ausgefüllt sind. 

Die hämmernde Wirkung der Kesselträger verursacht eine Rost- 
schichtbildung, dieselbe bricht auf, und es bildet sich eine neue Rost- 
schicht. Infolge der hämmernden Wirkung können an diesen Stellen 
sowohl in der Lang- als auch in der Querrichtung Kesselblechrisse auf- 
treten. 


13. Abzehrungen beim Kupfer. 


Im ‚Betriebe der Lokomotive sind an den Seitenwänden, besonders 
an den der Stichflamme ausgesetzten Stellen, Abzehrungen zu er: 
deren Ursache teilweise chemischer Natur ist. 

Unter der Rußschicht der Feuerkiste schlägt sich im کر‎ Zustande 
die Feuchtigkeit nieder, verursacht durch das Schwitzen der Wände. 
Diese Feuchtigkeit saugt die schwefelsauren Gase auf und verwandelt sie 
bei gelinder Wärme und bei Vorhandensein von Eisenrost und Asche in 
Schwefelsäure. Sowohl diese als auch die Verbrennung von schwefel- 
haltiger Kohle fördert die Abzehrung der Kupferplatten. Auch die Un- 
dichtheit der Stehbolzen kann Abzehrungen verursachen. Die Undicht- 
heit der Stehbolzen ist nicht nur in deren unfachmännischem Einziehen, 
sondern auch in der durch Wärmedehnung herrvorgerufenen Bewegung 
zu suchen, welche Lockerung im Gewinde hervorrufen kann. 


Zweiter Teil. 


1. Die Untersuchung des Lokomotivkessels und die am 
häufigsten auftretenden Beschädigungen. 


Nachdem bis jetzt diejenigen Beschädigungen behandelt wurden, die 
infolge der verschiedenen Beanspruchungen auftreten, soll in folgendem 
eine kurze Anleitung gegeben werden, welche Kesselteile eine besonders 
sorgfältige Untersuchung seitens des Betriebsbeamten erfordern und an 
welchen Stellen Schäden vorzukommen pflegen. Die aufzuzählenden 
Fälle haben natürlich keinen Anspruch auf Vollkommenheit und sollen 
nur solche Beschädigungen behandelt werden, welche gewöhnlich auf- 
zutreten pflegen. Eine jede Kesseltype hat ihre besondere Achillesferse, 
und bei jeder Type werden besondere Erscheinungen auftreten. 

Diejenigen Schäden, deren Grund in schlechter Anarbeitung liegt, 
sollen auch behandelt werden, damit der Betriebsbeamte in der Lage sei, 
die richtige Ausführung der Herstellungsarbeiten zu überwachen. 

Die Untersuchung möge in folgender Reihenfolge geschehen: 

1. Zu allererst möge der am meisten in Anspruch genommene Teil 
des Kessels, also die Feuerbüchse von der Feuerseite untersucht werden. 
Zu diesem Zwecke muß die Feuerbüchse besonders in den Eckabbiigen 
der Rohr- und Rückwand vorerst von Ruß und Flugasche gründlich 
gereinigt werden. 

2. In zweiter Reihe wird der Lang- und Stehkessel in allen zugäng- 
lichen Teilen untersucht. Um dies durchführen zu können, müssen natür- 
lich die Feuerrohre entfernt und der Kessel vom Kesselstein ausgeputzt 
werden; bei dieser Gelegenheit wird auch die Feuerbüchse, besonders 
die Rohrwand von der. Wasserseite einer gründlichen Besichtigung unter- 
zogen. 

3. Hierauf wird der ganze Kessel von außen gründlich untersucht. 
Kesselsteinnester sind vorher zu entfernen; besondere Aufmerksamkeit 
ist den Nietnähten, den Auswaschlucken und der Rauchkammerrohrwand 
zu widmen. 

4. Falls die Feuerbüchse aus dem Stehkessel herausgezogen wird, ist 
sowohl deren wasserberührte Seite als auch das Innere des Stehkessels 
zu untersuchen. 
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Im allgemeinen möge erwähnt sein, daß Risse im Kupferbleche haupt- 
sächlich an der Wasserseite auftreten, deren allgemeine Ursachen sind: 
Formänderung und Beanspruchung, sprödes unreines Material, fehler- 
haftes Anarbeiten. 


2. ne der Feuerbüchse. 


Wie aus dem Vorhergesagten ersichtlich, ist die Feuerbüchsrohr- . 


wand derjenige Teil des Kessels, welcher den größten Beanspruchungen 
und deshalb auch dem größten Verschleiß ausgesetzt ist. 

Zuerst ist die Nietnaht und die Umbiegung zu untersuchen. Es 
treten auf: 

1. Anbrüche, Anrisse und Risse an den Eckabbiigen, sowohl an den 
Seiten als auch oben; 

2. Nietloch- und Randrisse. Ursache des Entstehens der Saum- und 
Nietlochrisse ist die Wärmedehnung. Es muß in Betracht gezogen 
werden, daß bei Nietenreihen doppelte Blechdicken sind, folglich ist 
auch die Kühlung geringer; 

3. abgebrannte Nietköpfe und Fleckschraubenköpfe ; ach kann die 


: Stemmkante so weit abgenützt sein, daß ein weiteres Verstemmen un- 


möglich ist. Gewöhnlich treten an solchen Stellen auch Saumrisse zur 
Stemmkante auf )77 Abb. 6); 

4. oben überbogene Eckabbüge, abstehende Stemmkanten, welche 
gewöhnlich ein Ausglühen der Feuerkiste verursacht, obzwar dies auch 
eine Folge der Wärmedehnung (Schleifenbildung) sein kann. ‘Bei ein- 
reihiger Nietung kann das übertriebene Aufwalzen der Rohre auch über- 
bogene Eckabbüge verursachen; 

5. Ausbiegung der oberen Rohrwandnaht und Durchbiegung der 
Deckenbarren. Deren Ursache ist: örtliche Erhitzung (Kesselsteinbelag), 
schwache oder schlecht montierte Deckenbarren; die Folgeerscheinung 
ist Undichtheit an der Naht und an den Deckenschrauben. Beim Ein- 
ziehen der Deckenbarren ist darauf zu achten, daß dieselben auf den Deck- 
abbügen gut aufliegen; 

6. Formänderung (Einbiegen oder Ausbauchen) der oberen Rohrwand- 
naht ist in der bleibenden Dehnung des Kupfers zu suchen, hervorgerufen 
durch die wiederholten Wärmeeinwirkungen und Abkühlungen. 

Hierauf wird die ebene Fläche der. Rohrwand auf Formänderung 
(Ausbauchung) gegen die Wasserseite oder gegen die Feuerseite unter- 
sucht, deren Ursache in dem Rohrbündelschub zu suchen ist. Große 
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Kraftanwendung beim Herausziehen der Siederohre, örtliche Erhitzung, 
Kesselsteinbelag, häufiges Rohrrinnen, weshalb die Rohre nicht genug 
widerstandsfähig sind, können auch diese Formänderungen entstehen 
lassen. Bei den mit Stehbolzen und Ankerschrauben versteiften Teilen 
können auch Ausbauchungen auftreten, deren Grund in örtlicher Über- 
hitzung (Kesselstein) oder in ungenügender Versteifung zu suchen ist 
(gerissene Stehbolzen und Ankerschrauben). 

Endlich werden die Rohrlöcher gründlich untersucht. Hier kommen 
dreierlei Beschädigungen vor, und zwar: 1. Formänderung der Rohr- 
löcher, 2. Anbrüche und Risse von den Rohrlöchern ausgehend und 3. Ab- 
zehrungen der Rohrwand. 

Die Deformation der Rohrlöcher ist wieder dreierlei: 

1. zu große oder konische Rohrlöcher; 

2. ovale Rohrlöcher, welche in wagerechter Richtung zusammen- 
gedrückt. erscheinen, und 

3. ovale Rohrlöcher, bei denen die Formänderung i in schräger Richtung 
erfolgt ist. . 
Zu 1. Konische oder zu große Rohrlöcher sind die Folge 


des übermäßigen oder unfachmännischen Aufwalzens der Rohre, letzteres, - 


wenn die Walzen der Aufwalzmaschine schief stehen, also Anarbeitungs- 
fehler. 
Zu 2. Ovale Rohrlöcher mit wagerechter Form- 
änderung (Abb, 13) kommen nur bei Deckenbarrenversteifung vor. 
SERIE „Die Ursache ist, daß durch den Druck der 
(Fessseees, Deckenbarren die Rohrwand eine Knickung er- 
Rt leidet; die Deckenbarren stauchen das Material 
: und rufen — besonders in den oberen Ecken — 
Stegrisse hervor. Folgeerscheinung ist, daß die obere Umbiegung der 
Rohr- und Rückwand sich einbiegt (s. Abb. 7), und daß die ganze Decke 
sich einbeult.. Es ist auf die richtige Montierung: der Deckenbarren 
große Sorgfalt zu verwenden. 
Zu 3. Ovale Löcher bei Deckenschrauben wurde auf Seite 10 aus- 
führlich behandelt. 
_ Zur Behebung sind die Löcher auszureiben, eventuell sind Büchsen 
einzuziehen, falls die Rohrstege durch das Ausreiben zu stark geschwächt 
werden. Die Stege zwischen den Löchern dürfen höchstens um 20% 
des ursprünglichen Maßes verringert werden. - 
Die bei den Rohrlöchern auftretenden Anrisse, welche sich mit der 
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Zeit zu Stegbriichen entwickeln kénnen, wurden bei Deckenschrauben- 
versteifung auf Seite 10, bei Deckenbarrenversteifung hingegen unter 
zu 2. ausführlich behandelt. Der Grund des Entstehens der Stegrisse 
ist im allgemeinen durch große Massen hervorgerufene Material- 
spannungen; Kesselstein (verlegte Rohre), sprödes Material, plötzliche 
Erhitzung und Abkühlung (kaltes Waschen ohne vorherige genügende 
Abkühlung) können diese Spannungen hervorrufen. 

Zur Verhütung möge folgendes dienen: Genügender Abstand der 
äußersten Rohrreihen von den Eckabbügen, ein Einziehen von seitlich 
durchgebogenen Rohren vermindert die Wahrscheinlichkeit des Ent- 
stehens. Bei hohen Rohrwänden sind diese Schäden schwer zu verhüten, 
bei Deckenbarren achte man darauf, daß dieselben gut aufsitzen ; schlechtes 
Speisewasser fördert das Entstehen der Stegrisse, besonders wenn die 
Rohre von Kesselstein ummauert sind., 

Die Risse entstehen bei kupfernen Feuerbüchsen meist auf der Wasser- 
seite, bei eisernen Feuerbüchsen hingegen auf der Feuerseite. 

Die Ausbesserung geschieht durch Flecke. 

Abgezehrte und aufgeriebene Rohrstege ist die 
Folge von häufigen Rohrrinnen oder von häufigen Rohrwalzen. Bedarf 
keiner Ausbesserung. Als Folgeerscheinung tritt Verschwächung der 
Rohrwand auf. 


3. Untersuchung der Feuerbüchsrückwand. 


Die bei der ‘Umbördelung auftretenden Schäden sind dieselben wie 
bei der Rohrwand; nachdem jedoch die Rückwand der Stichflamme 
nicht in diesem Maße ausgesetzt ist wie die Rohrwand, treten diese Er- 
scheinungen erst viel später auf. 

Es entstehen also: 

1. Saumrisse bei der Nietung; 

2. Anbrüche und Risse in der Umbiegung; 

3. abstehende Stemmkanten (Ausglühen); 

4. Kniekung des oberen Abbuges (bei Deckenbarren) usw. 

Als besondere, Erscheinung treten hier Anrisse bei der Heiztür auf. 
Diese entstehen an der Wasserseite und sind nur dann bemerkbar, wenn 
der Riß dureh das ganze Blech hindurchgeht. 


Bei dieken Feuerkränzen, wo das Kupferblech gerade ist, sowie bei 


der Webbschen Feuertür treten Nietlochrisse auf, bei letzterer sowie bei 


dünnen Feuerkranztüren treten an den Umbiegungsstellen gewöhnlich . 
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oben (wegen Kesselsteinansammlung) und unten Risse auf, welche, wie 
erwähnt, gewöhnlich an der Wasserseite beginnen. Die Biegung des 
Kupfers, falls dasselbe nicht genügend erwärmt ist, kann schon im 
Material Spannungen hervorrufen, welche bei der Wärmedehnung schnell 
zu Anbrüchen führen (Anarbeitungsfehler siehe auch Seite 15). 

Als mechanische Abnützung tritt hier Abscheuern des Kupferbleches 
auf wegen der Benützung der Schlackenschaufel und des Rostspießes 
seitens der Bedienungsmannschaft. 

Als Schutz wird zweckmäßig ein Brandring angebracht (bei Webbschen 
Türen), um das Abkühlen der Nieten und Bleche beim Beschicken der 
Lokomotive zu vermindern. 


4. An der Decke und an den Seitenwänden auftretende 
Beschädigungen. 


Wie schon erwähnt, werden die zwei Seitenwände und die Decke ge- 
wöhnlich aus einem Bleche erzeugt, und zwar durch kalte Biegung. Wegen 
der Biegung im kalten Zustande treten an den Biegungsstellen, also an 
der Ubergangsstelle von der Seitenwand zur Decke (Deckenabbug) wage- 
rechte Risse auf (2 Abb. 5 und 6), deren Ursache die Wärmedehnung und 
Schleifenbildung ist. Bei Deckenbarren entstehen diese Risse an der 
Wasserseite, welche immer gefährlich, da schwer zu entdecken sind; bei 
Deckenbolzen jedoch auf der feuerberührten Seite. Zur Verhütung dieser 
Risse ist der Umbughalbmesser nicht zu klein zu nehmen. 

An den ebenen Platten entstehen im allgemeinen zweierlei Beschädi- 
gungen: Aus bauchungen(Polster)und Risse oder An br ü che. 

Die Ausbauchungen entstehen folgendermaßen: Wie schon auf Seite 14 


erwähnt, treten bei den Kupferplatten Abzehrungen auf, welche bei den 


der Stichflamme ausgesetzten Teilen am größten sind. Falls die Ab- 


_zehrungen des Bleches so weit fortgeschritten sind, daß dasselbe zu dünn 


wird, so entsteht eine Ausbauchung der Wand. Eine Ausbauchung der 
Wände ist immer eine Mahnung, daß das Material dem Dampfdruck 
nicht widerstehen kann und eine ständige Deformation erleidet, dessen 
Gründe zu beseitigen sind. Es können hier mehrere Ursachen sein und 
zwar: 1. schlechte Konstruktion des Kessels, ungenügende Versteifung 


(Konstruktionsfehler); 2. ungenügende Versteifung als Folge gerissener . 


Stehbolzen oder Deckenschrauben; 3. örtliche Überhitzung des Bleches, 


. hervorgerufen durch Kesselsteinbelag und abnehmende Festigkeit des 
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Kupfers; 4. wegen fortgeschrittener Abzehrung wurde das Blech zu 
schwach. 3 3 

Um das Abzehren der Kupferbleche zu vermindern, sind alle Um- = 
stände zu vermeiden, durch welche sich Feuchtigkeit an den Wänden 
ansetzen kann, also Behebung aller Undichtheiten, möglichst schwefel- 
freies Brennmaterial, niederes Feuer. Bis zu 10—12 Atm. Dampfdruck 
kann das abgezehrte Blech belassen werden, falls es zwischen den Steh- 
bolzen gemessen eine Wandstärke von mindestens 10 mm besitzt; bei 
höherem Dampfdruck ist die minimale Blechstärke, welche im Betriebe 
belassen werden kann, 12—13 mm. Diesen Abmessungen entsprechend 
ist eine entsprechende Dimensionierung der Seitenwandplatten notwendig 
(bis zu höchstens 16 mm). 

Die Herstellung geschieht in folgender Weise: Falls die Blechstärke 
genügend ist, kann das Kupfer ausgeglüht und nachher ausgerichtet 
werden, ist das Blech zu schwach, so ist ein Fleck anzubringen. Aus- 
bauchungen sind immer ein Wink für den Betriebsingenieur, daß das 
Kesselblech zu schwach ist und Herstellung benötigt. Wegen dem Ab- 
brennen erhalten die Stehbolzen an der Feuerseite stärkere Köpfe als 
auf der anderen Seite; es ist auch auf das richtige Einziehen der Steh- x 
bolzen zu achten. 

Eine Folge der Ausbauchungen ist, daß an der Wasserseite aus den 
Stehbolzenlöchern strahlenförmig. ausgehende Risse entstehen ((s. 10, 
Abb. 5). Dieselben entstehen, wenn die Stehbolzenteilung zu groß ist, 
bei Kesselsteinablagerung, nachdem das Blech nicht genügend gekühlt 
wird, weshalb dessen Festigkeit geringer wird, endlich bei starken Ab- 
zehrungen, Die aus den Stehbolzenlöchern strahlenförmig ausgehenden 
Risse können, falls dieselben nicht zu groß und das Blech genügende p 
Wandstärke hat, durch Ausbohren und Ausbüchsen ausgebessert werden. 

Bei großer Stehbolzenteilung, Kesselsteinbelag oder verstärkter 
Feuerung entstehen an der Feuerseite zwischen je vier Stehbolzen, oft 
aber auch aus dem Stehbolzenloch an der Wasserseite strahlenförmig 
ausgehende Risse, welche alle gefährlich sind (20, s. Abb. 5 und 6). Letztere 
Risse treten bei Kupferplatten auch an der Feuerseite auf, und zwar bei 
Ausbauchung der Stehbolzenfelder, bei eisernen Feuerkistenblechen in- 
folge Schrumpfung. Diese Risse sind immer gefährlich, da die Möglichkeit 
eines in größerem Maße auftretenden Weiterreißens besteht. 

Risse im vollen Bleche (Stemmnahtrisse) kommen an den 
überlappten Stellen (bei den Nietnahten) vor. Die Schleifenbildung be- 
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` wirkt ein Brechen der überlappten Plattenteile beim Querschnittübergang 
neben der Stemmkante, und wird dieWirkung durch scharfes Verstemmen, 
wodurch auch das untere Blech verletzt werden kann, gefördert. Diese 
Stemmnahtrisse sind nur bei langem Abbug und großer Länge gefährlich. 
Zwecks Verhütung sind die Stehbolzen von. der Stemmnaht zurück- 
zusetzen. 

Diese Stemmnahtrisse ا ا‎ meistens an der Decke, und ist da- 
mit gewöhnlich ein Senken des Deckenbleches und Einknicken der Rohr- 
wandumbiegung verbunden (s. /, Abb. 5). 

Bei Deckenschrauben treten oft Lochrisse an der Wasserseite auf 
(s. 4, Abb. 5). Dieselben entstehen durch den Druck der Deckensteh- 
bolzen infolge Wärmeausdehnung der Rohrwand nach oben. Zur Ver- 
hütung werden bewegliche Deckenschrauben verwendet. 

Endlich kommen noch Nietlochrisse (5, Abb, 6) an den Niet- 
nähten der Seitenplatten vor, deren Ursache die Wärmedehnung ist. 
Die Seitenwände werden durch die Wärme ausgedehnt. Infolge Ver- 
kiirzung derselben bei Abkühlung, ferner infolge Schleifenbildung sowie 
die verschiedene Materialstärke der Seitenplatte und des Rohrwand- 
umbuges bewirken, namentlich bei größerer Dieke des Umbuges, 
ein Einreißen der Seitenplatten, Diese Risse sind sämtlich gefährlich, 
da schwer zu entdecken. Zwecks Verhütung sind große Umbughalb- 
messer, nicht zu nahe beieinander liegende Nieten und nicht zu dicke 
Umbüge zu verwenden. 


5. Schäden an den Feuerrohren. 
Bevor das Innere des Langkessels untersucht wird, sollen einige bei 
den Feuerrohren auftretende Beschädigungen näher besprochen werden. 


Es treten Formänderungen, Abzehrungen, Risse, im Betriebe Rohr- 
rinnen auf, 


Durehbogene Rohre kommen vor, wenn das Ein- oder Aus- - 


ziehen der Rohre nicht mit genügender Vorsicht geschieht, oder wenn 
der Türausschnitt der Rauchkammer zu kleinist. Esist dies ausschließlich 
ein Anarbeitungsfehler, der. zu vermeiden ist, da sich die Rohre leicht 
berühren und leicht Kesselsteinnester entstehen können, ۱ 
Eingedrückte Rohre sind das Zeichen, daß die Wandstärke 
der Rohre dem Dampfdruck nicht mehr widerstehen kann. Die aus- 
gezogenen Rohre werden bekanntlich vom Kesselsteine abgeputzt, an 
der. Rauchkammerseite angeschuht, damit das Rohr die entsprechende 
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Länge habe, und an der Rohrwandseite mit einem neuen Kupferstutzen 
versehen. Durch die Abzehrungen wird die Wandstirke immer geringer, 
und deshalb schreiben die Eisenbahnverwaltungen eine maximale Ge- 
wichtsverminderung der innen und außen abgeputzten Rohre vor, um 
ein Einknicken der Rohre, welches gewöhnlich mit einem Platzen des 
Rohres verbunden ist, zu verhüten. Abgenützte, dem Gewichte nach 
zu leichte Rohre sind rechtzeitig zu verwerfen. ` 

Abstehende Rohrbörtel(Abb. 14) sind ein Beweis, daß sich 
der Rohrstutzen im Rohrloche verschoben hat; dies kommt hauptsächlich 
bei eisernen Rohrstutzen und schlechtem Speisewasser vor, 
da sich die kupferne Rohrwand und der eiserne Stutzen sehr 
ungleich dehnen. Zur Verhütung ist gutes Speisewasser zu ver- 
wenden; sollte dasselbe hart sein, so sollen möglichst Kupfer- 
stutzen verwendet werden. Abstehende Börtel dürfen nicht 
geduldet werden, da dieselben wegen mangelnder Abkühlung 
schnell abbrennen und wieder rinnen. Falls die kupfernen 
Stutzen schon zu spröde sind, um gebördelt werden zu Abb. 14. 
können, so ist es zweckmäßiger, das Rohr zu tauschen. - 

Abbrennen der Rohrbörtel. Bei verschärfter Feuerung 
werden die Börtel oft glühend und zehren dann rasch ab. Schwefelhaltige 
und scharfe Flugasche erzeugende Kohle fördert den Verschleiß. In aus- 
gebüchste Rohrlöcher eingezogene Rohrstutzen brennen leicht ab, weil 
wegen der vermehrten Dichtungsfläche die Kühlung geringer ist. Folge- 
erscheinung ist Rohrrinnen. Wenn bei vielen Rohren die Börtel ab- 
gebrannt sind, so tritt ein starkes Rohrrinnen auf, wobei die Versteifung 
der Rohrwände geringer wird und Ein- und Ausbauchungen der beiden 
Rohrwände vorkommen. 

Beim Einziehen der Rohre sind große Börtel anzuarbeiten. Die über 
die Rohrwand vorstehende Länge des umzubörtelnden Rohres soll zirka 
8 mm betragen. Bei eisernen Stutzen ist das Rohr vorerst gut aufzuwalzen 
und nur nachher zu börteln. 

Risse an den Rohrbörteln entstehen bei eisernen Rohr- 
stutzen durch Materialveränderung, da das Material wegen dem Erhitzen 
und Abkühlen mit der Zeit hart und spröde wird, die Börtel springen ab. 
Als Verhütung sei auf kupferne Stutzen hingewiesen. Bei eisernen Stutzen 
sind die Börtel durch Anstauchen zu erzeugen. Um eine Überanstrengung 
des Rohrmaterials zu vermeiden, sind die einzuziehenden Rohre an der 
Rauchkammerseite in warmen Zustande aufzutreiben, da die Rohr- 


28 & Zweiter Teil. 


löcher der Rauchkammerrohrwand zirka 2 mm größer sind als beider Feuer- 
büchsrohrwand. Dessen Grund liegt darin, damit die mit Kesselstein be- 
legten Rohre aus dem Kessel leichter herausziehbar seien. 

Falls ein Rohr in der Nähe der Aufwalzungsfläche reißen sollte, so 
ist dies nur auf unfachmännische Behandlung (Arbeitungsfehler) zurück- 
zuführen. 7 

Risse an Rohrlötungen (Anschuhungsstellen) sind immer 
Folgen von BSE RESH Û oder mangelhaftem Material. Falls 
diese Risse massenhaft auftreten, können sie gefährlich werden, da die 
Rohre als Versteifung der Rohrwände wirken. Nachdem die Anschuhung 
bei einer größeren Partie Rohre auf einmal erfolgt, kann sich dieser An- 
arbeitungsfehler sehr oft wiederholen. Die Rohre sind unbedingt stehend 
zu löten. 

Ausbrennender Kupferstutzenander Lötungs- 
"stelle, Abzehren der Rohre im Innern, an der vom 
Feuer berührten Innenfläche. In diesem Falle können folgende Ursachen 
sein: schwefelhaltige Kohle, verstärktes Feuern, vernachläßigte Reinigung 
der Rohre. Das unmittelbare Abbrennen ist die Folge von den durch den 
Zug mitgerissenen Kohlenteilen und mechanische Abscheuerung an- 
stoßender harter Aschenteile (Sandstrahlwirkung). 

Folgeerscheinung dieser Beschädigungen sind Undichtwerden der 
Rohre sowie Einknickung derselben. Bei Herstellung (Anschuhung) der 
Rohre ist stufenförmige Verengung zu vermeiden, also das in das Rohr 
oder in den Stutzen gesteckte Ende des Rohres soll zugeschärft sein. 
° Bei Reparatur der Siederohre, auf deren Einzelheiten hier nicht nãher 
eingegangen werden soll, möge als Richtschnur dienen, daß eine jede 
Anschuhungsstelle ein wunder Punkt ist, der leicht Betriebsstörungen 
zur Folge haben kann, eben deshalb sind diese Anschuhungsstellen auf 
das geringste Maß zu verringern. 

Das Rohrrinnen ist immer ein Zeichen, dab 00 Rohre nicht 
dicht halten, und kann viele Ursachen haben, und zwar: unrichtige An- 
arbeitung (ovale Rohrlécher oder ungeniigendes Aufwalzen), abgezehrte 
Rohrbörtel oder unrichtige Behandlung (unrichtige Feuermanipulation, 
wobei die Rohrwand abgekühlt wird), örtliche Überhitzung (wenn die 
Rohre mit Kesselstein verlegt oder sogar eingemauert sind). Der Ursache 
entsprechend ist die Reparatur vorzunehmen. Es möge noch bemerkt 
werden, daß bei abgezehrten Rohrbörteln eine momentane nicht zu lange 
dauernde Abhilfe geschaffen werden kann, wenn man einen kupfernen 
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Ring von entsprechenden Abmessungen in das abgezehrte Rohr hinein- 
legt und aufwalzt; dieser Ring muß dann auch gebörtelt werden. 

Das Rohrrinnen ist immer ein Schrecken der Lokomotivmannschaft, 
nachdem meistens ihre unfachmäßige Behandlung dasselbe verursacht 
und zu Betriebsstörungen Anlaß geben kann. 


6. Innere Untersuchung des Langkessels. 


Die innere Untersuchung erstreckt sich auf die zugänglichen Teile 
des ganzen Kessels, und werden Abzehrungen, Risse und Formänderungen 
gesucht. 

Über das Wesen und den Grund der inneren Abzehrungen wurde auf 
Seite 16 näher eingegangen. Es ist der Zustand der Kesselbleche auf 
Abzehrungen zu prüfen, ferner sind alle Nieten und Nietverbindungen 
zu untersuchen. Abzehrungen (Korrosionen) können auf allen Kessel- 
blechen vorkommen; bevorzugte Stellen sind folgende: 

1. an den Ringstemmkanten, Längsstemmkanten und Längskanten, 
welche bei entleertem Kessel schwer austrocknen; ` 

2. an Nietköpfen; 

3. an schwer zu reinigenden Stellen (z. B. auf der Bauchtafel unter 
der Rauchkammerrohrwand); : 

4. bei den Versteifungsankern am hinteren وگ ہر‎ 

5. über den Kesselträgern (hämmernde Wirkung der Kesselträger, 
Bildung einer Rostschicht, Aufbrechen derselben und Neubildung von Rost). 

Der größte Verschleiß der Kesselbleche tritt dort ein, wo die Druck- 
rohre der Speisewasserleitung einmünden. An der oberen Krebswand 
können auch Anrisse vorkommen. 


Anzahl vorkommen und in der Längslinie des Langkessels liegen, so ist 
diesen erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen, da in diesem Falle die Festig- 
keit des Kessels geschwächt ist (s. auch S. 18). 

Hierauf ist die Rauchkammerrohrwand gründlich zu untersuchen, 
An derselben treten folgende Beschädigungen auf: 

1. Ausbiegung der Rohrwand, 

2. Risse an den Rohrstegen, 

3. Risse am unteren Umbug. 

4. Bei der Versteifung der Rohrwand kommen auch Formände- 
rungen und Winkeleisenrisse sowie defekte Nieten vor. 


Falls im Langkessel Abzehrungen auftreten sollten, welche in größerer - 


z 
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Die Deckenschrauben, Stehkesselversteifungen sind — soweit zu- 
gänglich — auch zu prüfen, ebenso die Feuerbüchsrohrwand, nachdem, 
wie schon erwähnt, hier auch auf der Wasserseite entstehende Risse vor- 
kommen. 

Risse an Stehbolzen, Deckenschrauben und Stehkesselankerschrauben 
entstehen durch ‚Biegebeanspruchungen, da die höhere Temperatur in 
der Feuerbiichse und der größere Ausdehnungskoeffizient des Kupfers 
gegenseitige Verschiebung hervorruft, ferner ungenügend zähes Material, 
Schweißfehler, plötzliche Temperaturunterschiede (z. B. kaltes Aus- 
waschen). Folgen: Die obersten Stehbolzen beginnen zuerst zu reißen, 
ihnen folgen die nächsten. Eiserne Stehbolzen reißen an der Stehkessel- 
wand, kupferne hingegen an der Feuerbüchswand. 


7. Außere Untersuchung des Kessels. 


An der Stehkesselrückwand pflegen folgende Erschei- 
nungen aufzutreten: 

Einbeulung, verursacht durch das Anstoßen des Führerstand- 
bleches oder des Zugkastens infolge schlechter Montierung. Äußere Kräfte- 
wirkung, z. B. bei Entgleisung oder Zusammenstoß kann sowohl bei der 
Rückwand als auch an anderen Stellen des Stehkessels Einbeulungen 
hervorrufen. Folgeerscheinung: mechanische Abnützung sowie Bruch. 
Das Ausrichten einer mäßigen Beule kann unterbleiben, falls keine Risse 
entstanden sind. 

Ausbauchung entsteht durch mangelhafte Versteifung, Kon- 
struktionsfehler oder gerissene Versteifungswinkeleisen und Anker. Folge- 
erscheinung: Anrisse in der Umbörtelung der Rückwand. Diese Risse 
sind gefährlich, nachdem die ganze Dampfbelastung sich auf den Umbug 
überträgt. Die hohe Beanspruchung bewirkt ein allmähliches Abbröckeln 
des Materials und erzeugt Risse (s. Seite 7). Als Abhilfe sollte die mit 
dem Deckenbleche versteifte Rückwand auch mit den Seitenwänden ent- 
sprechend versteift werden. 

Risse in eisernen Platten, bei denen der Dampfdruck ein Auftrennen 
bewirken kann, sind immer gefährlich, da dieselben plötzlich entstehen 
und sprungweise fortschreiten. Nur solche Stellen können durch Blind- 
flecke oder Einziehen von Büchsen ausgebessert werden, wo die Wärme- 
dehnung und der Dampfdruck die Rißstelle aneinander preßt. 

Riß, vom Rohrstangenloch ausgehend, kommt nur bei 


7 


7. Äußere Untersuchung des Kessels. 31 


flachdeckigen Stehkesseln vor, falls die Versteifungen so angebracht sind, 
wie in Abb. 15 ersichtlich, und wenn die Öffnung nahe der Seitenwand 
angebracht ist. 

In diesem Falle schiebt die Wärme- 
dehnung die äußerste Stehbolzenreihe 
nach oben und zieht den durch die Ver- 
ankerung nicht angehefteten Teil der 
Rückwand nach innen, während die 
Dampfspannung die daneben liegende Abb. 15. 
Dreieckversteifung nach -außen drückt. 
Dieses Drehmoment erzeugt Spannungen, 
die zum Risse führen. Behebung: den Riß 
abbohren und Blindfleck aufsetzen. 

Rückwandrisse bei Verwendung 
von Deckenbarren, falls die Rückwand 
bloß mit Winkeleisen versteift ist. -Diese 
Risse entstehen bei den Endnieten Abb. 16. 

(s. Abb. 16). Bei jeder Druckschwankung 

wird die ganze Fläche der Rückwand herausgebogen, und entsteht der 
Riß an der am meisten beanspruchten Stelle neben der Brechungs- 
kante a—a. Die Lehre davon ist: Rückwand und Decke müssen ge 
meinsam verankert werden. 

An den Seitenwänden entstehen folgende Beschädigungen: 

1. Risse den Stemmfugen entlang (Stemmfugenrisse) und an dem 
Stehkesseldeckenblech. 

2. Anrisse und Risse bei der Krebswand kommen beim Übergang 
zum zylindrischen Kessel oder bei der Umbiegung (Anschluß zu den 
Seitenwänden) vor. Ursache ist Schädigen des Materials beim Biegen, 
dureh Überhitzen, durch nicht genügendes Erwärmen beziehungsweise 
Erkalten beim: Biegen sowie durch Zurückbiegen. Die Herstellung ge- 
schieht durch Anbringen eines Blindfleckes. 

Risse im Stehkesseldeckenbleche, von den Löchern der Deckenschraube 
ausgehend, entstehen durch Schubwirkung der Feuerbüchse nach oben 
bei starren, seitlich nicht biegsamen Deckenstehbolzen. 

‘Sowohl bei dem Stehkessel als auch bei dem Langkessel ist auf die 
Auswaschlucken besondere Sorgfalt zu verwenden. Hier pflegen wegen 
den Undichtheiten Abzehrungen aufzutreten. Die Dichtfläche muß immer 
tadellos sein. Falls sich dieselbe abnützen sollte, was bei Bleikranz- 
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dichtungen vorkommt, so muB dieselbe reguliert werden, Es kann auch 
vorkommen, daß bei denselben ein überbogenerBlechrand 
(s. Abb. 17) entsteht; natürlich kann in diesem Falle von einem an- 
ständigen Dichthalten keine Rede sein, es können aber als Folge- 
erscheinung Anrisse entstehen. Das Überbiegen 
der Bleche hat seinen Grund darin, daß der 
Bügel der Auswaschlucke zu groß ist. Falls die 
ae Dichtungskante bei Bleiringdiehtungen ab- 
genützt ist, wird zweckmäßigerweise die Aus- 
waschlucke vergrößert und ein Versteifungsring — dessen Öffnung dem 
Schlammdeckel entspricht — angebracht, bei Abnützung des letzteren 
wird derselbe. erneuert. 
Über den Kesselträgern können sowohl in der Längs- als auch in der 
Querrichtung Risse entstehen, deren Ursache in schlechter Montierung 


. zu suchen ist. Außerdem ist der Rahmen der Lokomotive gegen Er- 


schütterungen nachgiebiger als der Kessel, und deswegen werden die 
Stöße beim Fahren auf den Kessel übertragen. Die Ausbesserung ge- 


‚schieht durch Flecke, die Auflageflächen sollen groß und gut angepaßt sein, 


die Winkelkanten sind abzurunden, die Kanten des Blechrandes sollen 


 abgemeißelt sein. 


Den Längsnähten entlang auftretende Risse sind die Folge schlechten 
Materials, oder das Blech war beim Zusammennieten wegen schlechtem 
Anpassen iiberanstrengt. Nachdem in beiden Fällen die Güte des Bleches 
fraglich ist, ist die Kesseltafel zu tauschen. 

Risse an Kesselpratzen entstehen bei unrichtiger Konstruktion (scharfe 
Umbiegungen) oder Verschwächung der Stehbolzenpratze wegen Ver- 
senkung des Nietkopfes bei gegenseitiger Verschiebung der Rohrwand 
und der Krebswand. 

Risse beim Abbuge des Domes entstehen bei mangelhafter Anarbeitung 
im Feuer. 

Überbogene Winkeleisen beim Dampfdom .. 
diesem Falle ist die Entfernung der Diehtungsschrauben vom Dichtungs- 
draht zu groß. Die Schrauben sollen möglichst nahe dem zylindrischen 
Teile angebracht werden. 

Infolge Materialfehler können noch unganze Schweißnähte und bei 
gebörtelten Blechen Brandrisse und zu schwache Blechsäume auf- 
treten. 


Ursache der Brandrisse sind zu starkes Erhitzen und zu große Breite 
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des Saumes; die schwachen Blechsäume entstehen durch Verschwächung, 
durch zu große Saumbreite sowie durch Abzundern bei der Anarbeitung 
durch oftmaliges und zu starkes Überhitzen. 

Die Rauchkammerrohrwand ist schließlich gründlich auf Abzehrungen 
und Risse zu untersuchen (s. Seite 12). 

Abzehrungen pflegen aufzutreten: bei der Rauchkastenrohrwand von 
außen und von unten, bei der Abrundung dem Umfange entlang, haupt- 
sächlich im unteren Teile, an den äußersten Rohrreihen und in den 
Rohrstegen, und um die Flansche des Reglerrohres; Ursache: Rohr- 
schub, sowie durch Wärmedehnung erzeugtem Schub und Biegungs- 
beanspruchung. 

Risse am Heiztürkranz, von der Mittestrahlenförmig ausgehend, haben 
folgende Ursachen: Material und Schweißfehler, Materialveränderung 
durch Erhitzen bei geschlossener und Abkühlen bei geöffneter Heiztür 
und dadurch erzeugte Stauung und Streckung der Ringfasern. Folge- 
erscheinung: Undichtheit. Verhütung: entsprechende Materialauswahl, 
Anbringung eines Winkelringes (Brandringes) aus Blech zur Abhaltung 
der direkten Einwirkung der Wärme und des direkten Bespülens des 
Heiztürringes durch kalte Luft. Herstellung geschieht durch autogenes 
Schweißen. 


8. Innere Untersuchung des Stehkessels. 


Falls die Feuerbüchse ausmontiert wird, so ist sowohl dieselbe als 
auch der Stehkessel einer gründlichen inneren Revision zu unterziehen. 

Neben dem Grundringe und dem Feuertürkranze treten Abzehrungen 
auf; an den Biegungsstellen der Rück- und Krebswand kommen wegen 
der Biegungsbeanspruchung Falten und Anbrüche vor, auf die besondere 
Sorgfalt zu verwenden ist, nachdem bei den Schlammdeckeln gleichzeitig 
auch außen eine Abzehrung stattfindet. Außerdem sind sämtliche Steh- 
kesselversteifungen genau zu prüfen sowie auch die Löcher der Steh- 
und Deckenbolzen. 

Tn der Ecke des Stehkesselgrundringes können auch Risse auftreten, 
deren Ursache darin zu suchen ist, daß bei scharfer Biegung das ge- 
stauchte Material überanstrengt wird; die außen und innen bestehende 
ungleiche Temperatur fördert das Entstehen von Materialspannungen. 
Folgeerscheinung ist Undichtheit; zur Verhütung dient gutes Material 
und verläßliche Arbeit. Der Schaden kann durch autogenes Schweißen 
behoben werden. 
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9. Niete und Nietnihte. 


Endlich sollen noch die an Nieten und Nietnähten entstehenden Be- 
schädigungen kurz besprochen werden. Die Risse an Nietlöchern treten 
in dreierlei Hauptformen auf: 

1. von einem Nietloche ausgehend ein- oder ehe: Risse 
(12, Abb. 6); 

2. Saumrisse, senkrecht auf den Blechrand, entweder vom Blechrande 
bis zum Nietloch oder zwischen den Nieten (kurzer Saumriß) oder über 
das Nietloch reichend (17, Abb. 6); 

3. Risse parallel zum Blechrand; dieselben können kurz sein (zwischen 
zwei Nietlöchern) oder über mehrere Löcher reichen (5, Abb. 6); 

4. Risse neben Längsnähten; 

5. Risse dieht an den Stemmnähten und in Abzehrungsfurchen; 

6. gerissene Nietschäfte; 

7. gerissene Nietköpfe. 

Die Ursachen dieser Risse können verschiedene sein, 0 zwar: 

Verwendung von zu hartem Bleche oder Nietmaterial, schlecht ge- 
schweißtes, rot- oder kaltbrüchiges Eisen oder Stahlblech. 

Bei den dem Feuer ausgesetzten Teilen, besonders bei eisernen Feuer- 
büchsen kann die durch den Temperaturwechsel hervorgerufene Streckung 
und Schrumpfung derartige Risse hervorrufen, 

Bleibende Streckung angenieteter Teile. (Die Streekung der kupfernen 
Rohrwand erzeugt im Saume der Feuerbüchsdecke Nietloch und Randrisse.) 

Unrichtige Anarbeitung, zu rasche Abkühlung im Walzwerk, im Feuer 
zu stark verschwächte Umbörtelungen. Übermäßiges Erhitzen bei der 
Bearbeitung und im Betriebe (Ausglühen) ; jähe und ungleiche Abkühlung, 
wodurch unbeabsichtigte Spannungen entstehen (kaltes Auswaschen). 
Nach der Bearbeitung im Feuer Unterlassung des Ausglühens, wodurch 
die unbeabsichtigten Spannungen bestehen bleiben. 

Hämmern beim Anrichten im blauwarmen Zustande. Überbiegen 
des Bleches, wobei beim Anrichten das Blech im entgegengesetzten Sinne 
zurückgerichtet werden muß, Lochen des Bleches ohne genügendes nach- 
heriges Ausreiben. Gebrauch des Dornes bei übergreifenden oder für 
die verwendeten Nieten zu kleinen Nietlöchern. 

Geringe Dimensionierung (zu enge Nietstellung, geringer Blechrand). 

Bleibende Streckungen angenieteter Teile. Die Streckung der kupfernen 
 Rohrwand erzeugt im Saume der Feuerbüchsdecke Nietloch und Rand- 
` risse. : 
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Quetschen des Nietkopfes bei Schelleisen, welche den Nietkopf zu 
wenig umfassen. 

Folgen sind folgende; Risse sind in auf Zug beanspruchten Teilen 
eines unter Druck stehenden Kessels gefährlicher als im gedrückten Teile, 
Feuerbüchsrisse sind im allgemeinen weniger gefährlich (wegen Zusammen- 
drücken) als im Mantel, da Letzterer die Bestrebung hat, sich zu öffnen. 
Mehrere nebeneinander liegende oder in größerer Anzahl vorkommende 
Risse nötigen zum Austauschen der Platte. 

Verhütung und Ausbesserung: Unganzes, rot- oder kaltbrüchiges 
Eisen ist zu vermeiden. Es soll nur zähestes Kupferblech oder Flußeisen, 
erste Qualität, verwendet werden. Bei zu hartem Material, welches 
sich im Betriebe durch Auftreten zahlreicher Nietlochrisse kennzeichnet, 
ist das Auswechseln der Platte jeder kleinen Ausbesserung vorzuziehen. 

Anarbeitungsfehler: Durch Auswalzen wird die Festigkeitsziffer des 
Bleches künstlich gehoben; kalt gewalzte Bleche sehen rot aus. An der 
Oberfläche blau aussehende Bleche sind von der Walze warm weggegangen 
und daher bei gleicher Qualität weicher als rotaussehende. 

Beim Lochen sind scharfe Stempel zu benutzen; die Löcher sollen gut 
ausgerieben werden, das ausgeriebene Loch sei im Durchmesser 15—20 %, 
größer als das gestanzte. Die Löcher sollen unter 45° ausgesenkt werden, 
und zwar außen 3, innen 2 mm tief. Die Blechränder sind wegen Scher- 
schnitt zu behobeln; eine Zugabe von 8 mm zum Abhobeln genügt. Bei 
nicht passenden Nietlöchern ist die Benutzung des Dornes zu ver- 
meiden. Beim Anrichten soll ein Zurückbiegen des Bleches niemals 
stattfinden. Das Biegen der Bleche bei Blauwärme ist zu vermeiden; auf 
genaues Anrichten, Rundwalzen und Verstemmen ist große Sorgfalt zu 
verwenden. Die Nieten sollen genügende Schaftlänge haben, sie sollen 
genügend erhitzt werden; ein langes und andauerndes Hämmern des 
kaltgewordenen Kopfes ist zu vermeiden. 

Im Betriebe vermeide man rasche Abkühlung des Kessels; die Kessel- 
auswaschungen sollen möglichst mit warmen Wasser geschehen, 

Ein Abbohren der Risse hilft nur dann, wenn mit dem Abbohren 
gleichzeitig die den Riß erzeugende Ursache verschwindet; bei parallel zur 
Naht auftretenden Rissen ist das Abbohren unzulässig. 

Schäden an Nieten: Zu enge Nietstellung, geringer Blechrand, schlechte 
Dimensionierung, zu hohe örtliche Beanspruchung, namentlich bei raschem 
Temperaturwechsel, bleibende Streckung angenieteter Teile; die Streckung 
der kupfernen Rohrwand erzeugt im Saume der Feuerbüchsdecke Nietloch 
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und Langrisse. Anrosten bewirkt das DurchreiBen des Bleches besonders 
an schlecht verstemmten Stellen. 


19. Untersuchung der Rauchkammer. 


An die Untersuchung des Kessels mége auch die Untersuchung der 
Rauchkammer angeschlossen werden, da dieselbe ähnliche Beschädigungen 
aufweist. 

Jede Rauchkammer hat eine Krebswand, mittels welcher dieselbe mit 
dem Langkessel verbunden ist, ferner zwei Seitenwände, eine Decke und 
eine Grundplatte sowie eine Vorderplatte, woraus die Rauchkammertür 
ausgeschnitten ist. Bei den zylindrischen Rauchkammern sind keine 
eigenen Seitenwände, sondern dieselben sind mit der Decke und dem’ 
Boden aus einem Bleche gebogen. Es kommt vor, daß bei zylindrischen 
Rauchkammern keine eigene Krebswand vorhanden ist, und ist in diesem 
Falle der vorderste Kesselschuß verlängert, und an diese Verlängerung 
ist die Rauchkammer befestigt. 

Bei nichtzylindrischen Rauchkammern wird dieselbe mittelst eines 
an den ersten Schuß angenieteten Winkeleisens befestigt. 

Allgemeine Abzehrungen kommen im Rauchkasten an den Wänden, 


_ Nietköpfen und Winkeleisen vor; der Blechrand der Löscheausputzöffnung 


wird oft papierdünn abgezehrt, und es entstehen häufig radiale Anrisse. 
Dessen Ursache ist: Die glühende Lösche lagert sich im Rauchkasten ab 
bei gleichzeitigem undichten Abschließen des Löschtrichterschiebers und 
des in die Rauchkammer gespritzten Wassers. Letzteres sättigt sich 
mit dem Oxygen der zutretenden Luft, entzieht den Rauchgasen ‘Kohlen- 


säure, welch letztere bei gelinder Wärme in Gegenwart von Rost und 


Asche in Schwefelsäure umgewandelt wird. Hauptsächlich die unteren 
Wandungen des Rauchkastens, der untere Teil der Rohrwand und der 
Krebswand zehren sich ab. 

Der Rostbelag ist braun bis schwarzbraun und haftet in dicken sich 
schwer lösenden Schichten dem Bleche an. 

Folgeerscheinung ist Undichtheit der Rauchkammern, schlechte 
Dampferzeugung; bei nicht zylindrischen Rauchkammern kann auch 
Lockerung der Zylinder vorkommen, falls die Rauchkammer auch zur 
Versteifung der Längsträger dient. 

Bei eisernen Rohrwänden treten diese Abzehrungen an den unteren 
Teilen natürlich auch auf, und wird als Abhilfe ein kupfernes Schutzblech, 
welches an den Aufsitzflächen in Minium eingebettet wird, angebracht. 
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1. Herstellung der Kesselschäden. 


Bis jetzt wurden die Schäden und deren Gründe behandelt, welche 
bei den Kesseln auftreten; im folgenden sollen kurze Anleitungen gegeben 
werden, wie die Kessel zweckmäßig hergestellt werden. Es ist natürlich 
ausgeschlossen, alle möglichen Fälle zu behandeln, nachdem bei ver- 
schiedenen Typen verschiedene Erscheinungen auftreten, es sollen nur 
im allgemeinen die Hauptrichtlinien bekanntgegebgn werden, auf Grund 
deren jeder Betriebsingenieur in der Lage sein kann, einen jeden auf- 
tretenden Fall sachgemäß zu behandeln. Im Zusammenhang damit soll 
auch erwähnt werden, welche die Bedingungen einer pünktlichen und 
fachgemäßen Arbeit sind, insbesondere das Anpassen des Bleches, das 
Nieten, das Verstemmen, das richtige Einziehen der Stehbolzen betreffend. 


2. Kleine Reparaturen der Feuerkiste. 


Undichtheiten der Nietnähtesind durch Nachstemmen 
zu beheben. Falls notwendig, wird zu diesem Zwecke die Stemmkante 
vor dem Verstemmen etwas abgemeißelt. Dies soll aber nur in unum- 
gänglich notwendigen Fällen geschehen, damit das Blech nicht zu zeitig 
gewechselt werden muß. \ 

Stehbolzen sollen niemals ausgewechselt werden, solange die- 
selben im Gewinde dicht halten, selbst dann nicht, wenn die Köpfe der- 
selben teilweise abgebrannt sind. Undichte Stehbolzen dürfen nicht 
mittelst auf den Kopf gerichteten Hammerschlägen gedichtet werden 
ohne Vorhalten auf der anderen Seite, da dadurch dieselben in dem Ge- 
winde überflüßigerweise gelockert und dann undicht werden, Falls in 
diesem Falle der Kopf unbedingt zu dichten ist, so ist dazu ein Verstemmer 
von za. 5 mm Durchmesser zu nehmen und mit 
mäßigen Schlägen der Kopf dem ganzen Umfange 
entlang abzudichten. Ein stärkerer Hammerschlag 
ist hier nicht möglich, da das Werkzeug sonst zum 
Durehschlag wird und den Kopf des Stehbolzens 
durchlöchert. Diese Arbeit muß ein geschickter 
Kesselschmied verrichten (s. Abb. 18). 
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Rinnende Stehbolzen sollen nach Abnahme des Verschal- 
lungsbleches und mit Vorhalten auf der äußeren Seite so gedichtet werden, 
daß in die Bohrung ein konischer Dorn eingetrieben wird, wodurch das 
Gewinde auseinandergepreßt wird; außerdem ist auch der Kopf nach- 
zustemmen. 

Wenn der Stehbolzen stärker rinnt, wenn er gerissen ist, wenn der 
Kopf abgebrannt ist, oder wenn sich Risse zeigen sollten: dann ist der 
Stehbolzen auszuwechseln. Gerissene Stehbolzen sind je eher zu tauschen, 
um einem Rinnen der benachbarten Stehbolzen sowie Ausbauchungen 
des Bleches vorzubeugen. Gerissene Stehbolzen sind dadurch erkennbar, 
daß durch die Bohrung Wasser rinnt, um dieses Rinnen zu beheben, 
werden im Betriebe dee Bohrungen mit einem spitzen Eisenstück verstopft. 

Um einen Stehbolzen herauszunehmen, wird derselbe an beiden Seiten 
angebohrt, ohne jedoch das Gewinde zu beschädigen, also mit einem 
dünneren Bohrer, als das Gewinde ist. Der zurückgebliebene Materialring 
wird mit dem Kreuzmeißel vorsichtig herausgeschlagen, um das Gewinde 
je weniger zu beschädigen. Nach Ausputzen des Gewindes und nach 
Entfernung der Stehbolzen wird mittels 1 mm größeren Gewindebohrers 
frisches Gewinde geschnitten; das Gewinde muß ganz rein sein, Be- 
schädigungen dürfen nicht sichtbar sein (siehe auch unter „‚Stehbolzen‘‘). 

Wenn der neue Stehbolzen schon dieker wäre als 35 mm, wenn das 
Blech verletzt wäre oder sich Risse zeigen würden, dann ist das Loch 
auszubüchsen. Dies geschieht in der Weise, daß man in das Loch eine 
durchbohrte, etwas konische Schraube fest einzieht und in die Büchse 
das Gewinde schneidet. Die Büchse muß aus demselben Material her- 
gestellt werden, in welches dieselbe eingezogen wird, damit nicht ver- 
schiedene Wärmedehnungen auftreten können. 

Falls bei einer Wand (besonders beim Stehkessel) viele Büchsen ein- 
zuziehen sind, ist in Erwägung zu ziehen, ob ein Auswechseln der 
ganzen Platte nicht zweckentsprechender ist. 

Wenn in der Feuerkiste eine Deckenschraube lose ist, so 


‚ist dieselbe auszuwechseln; wenn dieselbe nur rinnt aber nicht lose ist, 


dann kann mit Auswechseln der Schraubenmutter und dessen Unterlags- 
scheibe geholfen werden. 

Wenn ein Kupferblech ausgebaucht oder deformiert ist und sich sonst 
keine Risse zeigen, dann kann bei vorsichtigem Anwärmen das Blech 
langsam zurückgeriehtet werden, es ist jedoch darauf zu achten, ob nach 
dem Erkalten keine Risse auftreten. 
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Ovale Feuerrohrlöcher werden ausgerieben, jedoch darf 


‘der Steg nicht geringer werden als 80 %, seiner ursprünglichen Stärke; 


wenn dies eintreten sollte, dann muß das Loch ausgebüchst werden. Die 
Rohrbüchse hat konisches Gewinde, wird von der Wasserseite ein- 
geschraubt und an der Feuerseite abgebörtelt. 

Wenn die Rohrwand neben den Rohrbörteln abgezehrt ist, so kann 
der entstandene Grat gestaucht werden, und ist das Rohrloch nachher 
zu regulieren (nachzureiben) (Abb. 19). 

Wenn Stegrisse entstehen, so muß 
getrachtet werden, dieselben wenig- 


< 
stens provisorisch zu beheben, um den 
Kessel weiter im Betrieb halten zu 
eu können. Falls nur Anrisse sind, können 
Abb. : ‘ 


dieselben auch ausgebiichst werden, 


- Vorausbedingung ist natürlich, daß der ganze Anriß ausgebohrt wird, 


Wenn der Stegriß von Loch zu Loch reicht, dann kann durch Ver- 
bohren der Risse provisorisch geholfen werden (Abb. 20). Die 
Löcher sind hernach wieder nachzureiben, eventuell können auch Rohr- 
büchsen eingezogen werden. 


3. Allgemeines über Kesselflicken. 


Der fehlerhafte Teil der Kessel wird gewöhnlich ausgemeißelt und 
dann erst der Flick aufgesetzt. Es ist dies immer nötig, wenn der geflickte 
Teil die feuerberührte Heizfläche bildet, da im entgegengesetzten Falle 
die doppelte Blechstärke Wärmestauung und ein frühzeitiges Abbrennen 
des Fleckes verursachen würde. An solchen Stellen des Kessels, welche 
mit Rauchgasen nicht in Berührung kommen, ist das Anbringen eines 
sogenannten Blindfleckes statthaft, hier wird also das beschädigte Blech 
nicht ausgemeißelt, sondern der Fleck auf das Blech angebracht. — 

Im allgemeinen soll die Wandstärke des Bleches niemals größer sein 
als die des ursprünglichen Bleches, weiter soll der Fleck aus demselben 
Material bestehen, .wie der zu flickende Teil, damit beim Wärmedehnen 
wegen Dehnungsdifferenzen keine Spannungen entstehen. 

Die Ecken des abgemeißelten Bleches müssen gut abgerundet werden, 
damit an den scharfen Ecken keine neuen Risse entstehen können. 

Wenn zwischen Steh- und Deckenbolzen ein Fleck anzubringen ist, 
so ist mit der Ausmeißelung bei der inneren Stehbolzenreihe zu beginnen, 
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so daß die vier Ecken durch je ein Stehbolzenloch gebildet werden; der 
Fleck hat bis zur nächsten Bolzenreihe zu reichen. Der Zwischenraum 
zwischen den zwei Stehbolzenreihen dient dazu, um den Fleck an die 
Kesselwand zu befestigen. An diesen Stellen, wo wegen der Befestigung 
des Fleckes eine doppelte Blechstiirke vorhanden ist, soll möglichst kein 
Steh- oder Deckenbolzen sein. 

Der Fleck wird folgendermaßen hergestellt: Laut dem ausgemeißelten 
Teil wird der neue Fleck angezeichnet, nachdem die Ausmeißelung den 
Stehbolzen entlang geschah, erhalten wir so die Lage der äußersten Steh- 
bolzenreihe, welche in dem Flecke sein wird. Wie erwähnt darf der Fleck 
höchstens bis zur nächsten Stehbolzenreihe reichen, so erhält man die 
Größe des Fleckes: Der zwischen den zwei Stehbolzenreihen befindliche 
Saum dient als Dichtungsfläche. In der Mitte desselben werden die Niet- 
schrauben angebracht, deren Entfernung voneinander durchschnittlich 
45 mm beträgt; dieselben werden angezeichnet und hierauf wird die Ent- 
fernung der Stemmkante bestimmt; dieselbe darf nicht zu groß sein, 
damit ein gutes Verstemmen möglich sei; sie darf aber auch nicht zu klein 
sein, damit bei abgebrannter Stemmnaht ein Nachstemmen noch mög- 
lich sei. | 

Hierauf wird das Blech abgeschnitten, die Löcher der Stehbolzen, 
sowie der Nietschrauben werden ausgebohrt, die Stemmkanten werden 
schräg bearbeitet, worauf der Fleck angepaßt wird; dies muß gewissen- 
haft geschehen, damit derselbe gut abdichtet; hierauf wird der Fleck 
mit einigen Heftschrauben befestigt, worauf die Löcher der Nietschrauben 
angezeichnet und ausgebohrt werden. Nach entsprechender Herstellung 
derselben (s. weiter unten) wird der Fleck fest angeschraubt oder ver- 
nietet, und erst dann ist das Gewinde für die Stehbolzen zu schneiden; 
schließlich wird der Fleck gründlich verstemmt. 

Falls ein gebogener (sogenannter Eckfleck) anzubringen ist, so muß 
das Kupferblech entsprechend gebogen werden. Neben dem ausgemeißel- 
tem Teile wird das Blech an beiden Seiten zugespitzt (s. Abb. 25), um 
eine Übergangsfläche zu erhalten; dieselbe muß mittels Feilen rein be- 
arbeitet werden, damit sie dichten kann. Hierauf wird mittelst quadra- 
tischem Draht ein pünktliches Schablon des Fleckes hergestellt, nachher 
eine Gegenschablone, in welche der gebogene und bearbeitete Fleck genau 
passen muß. Auf den Fleck werden die Löcher der Stehbolzen und Fleck- 
schrauben angerissen, worauf die Stemmkanten bearbeitet werden. Der 
Fleck wird nun an seine Stelle genau aufgepaßt, mittels Winde fest an- 
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“werden, damit nicht das Schraubengewinde abreißt, 
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gepreßt und die Löcher der Nietschrauben angezeichnet. Der übrige 
Arbeitsgang ist’ wie früher. 

Flecke müssen gut angepaßt sein, um einem späteren Rinnen vor- 
zubeugen. 

Der Fleck wird — wo nur möglich — mittels Nieten befestigt. Wenn 
dies unmöglich ist, z. B. wenn das Vorhalten der Niete wegen Platzmangels 
unmöglich ist, dann finden die Nietschrauben Verwendung. Die Niet- 
schraube ist eine mit versenktem Kopf versehene Schraube, welche am 
Kopfe ein Vierkant hat, um die Schraube anziehen zu können (siehe 
Abb. 21). Die Schraube wird so lange angezogen, bis der Vierkant 
beim eingekerbten Halse abbricht. Die Kerbung muß 
dem verwendeten Material entsprechend ausgebildet 


08087 QUE 
bevor der Kopf abreißen würde. SSE FERN 
Nachdem die Nietschraube einen Niet ersetzen 


soll, muß dieselbe die zwei zu befestigenden Bleche Abb. 21. 

fest aufeinander pressen. Es darf also nur das untere 

Blech Gewinde besitzen, im oberen Bleche darf überhaupt aa 
Gewinde sein. Nach Anpassen des Fleckes ist also das Loch mit so 
einem Bohrer auszubohren, welcher die Durchmesserdifferenzen der 
zwei Bleche sichert, oder aber ist bei dem aufgepaBten Flecke durch 


beide Bleche das Gewinde zu schneiden, welches nachher aus dem Flecke- 


ausgerieben wird. Bei Nietschraubenlöchern ist insbesondere darauf zu 
achten, daß die Achsen der entsprechenden Bohrungen zusammenfallen. 
Eine richtig eingezogene Nietschraube soll ohne Verstemmung dampf- 
dicht halten. 

Bei Anbringen von Flecken in der Feuerbüchse ist auch darauf zu 
achten, daß die Zahl der Stemmnähte nicht unnötigerweise vermehrt 
wird, da jede Stemmnaht eine wunde Stelle bildet, die leicht zu Undicht- 
heiten führen kann. 

Wenn die Feuerbüchse eine größere Herstellung erfordert, welche 
ein größeres Auseinandernehmen (Demontage) erheischt, so ist ferner 
auch darauf zu achten, die Reparaturen in einem solchen Maße vorzu- 
nehmen, daß bis zur nächsten verschärften Revision (Druckprobe) des 
Kessels voraussichtlich keine größeren Kesselreparaturen notwendig sein 
werden. 

In neuester Zeit wird zum Flicken der Feuerkiste das autogene 
Schweißverfahren angewendet; es werden nicht nnr die Anrisse und 
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Risse durch Auftragung von Kupfermaterial hergestellt, sondern auch 
ganze Flecke werden aufgeschweißt und zwar wird die beschädigte 
oder abgezehrte Stelle ausgekreuzt, gleichgültig ob sich dieselbe an 
einer ebenen Platte oder in der Umbördelung befindet, dem aus- 
gekreuzten Teile entsprechend wird ein neuer Fleck hergestellt und 
derselbe wird durch autogenes Anschweißen befestigt. Das Verfahren 
selbst ist derzeit schon ziemlich ausgebildet, Betriebserfahrungen stehen 
jedoch noch nicht. zur Verfügung, nachdem die ersten nach diesem 
Verfahren hergestellten Lokomotiven erst za. 12 Monate in Betrieb 
gesetzt wurden. (Näheres s. in der Z. d. V. d. I. Seite 945 des Jahr- 
ganges 1921.) 


4. Flicken der Feuerkiste. 


Nachdem die Feuerkiste die direkte Heizfläche des Kessels bildet, 
muß die Stelle des Fleckes immer ausgemeißelt werden; ein Blindfleck 


soll hier prinzipiell nicht angebracht werden. Die Stemmkanten des’ 


Fleckes sollen der Stichflamme möglichst wenig ausgesetzt sein, nachdem 
dieselben sonst schnell abbrennen und der Fleck undicht wird. Deshalb 
sollen die Flecke möglichst weit hinunter, also möglichst bis zum Grund- 
ring angebracht werden, und der Fleck soll so hoch sein, daß seine obere 
Stemmkante nicht der Stichflamme ausgesetzt ist; bei Lokomotiven 


ohne Feuergewölbe soll die Höhe des Fleckes wenigstens 400 mm über dem 


i Roste betragen. 

OOO O| Wenn ein Fleck wegen schlechtem An- 
passens undicht wird, dann ist es am 
zweckmäßigsten, denselben ganz aus- 
zuwechseln; denn beim. Belassen des 
alten Fleckes müssen zwecks Aufpassens 
desselben die Nietschrauben gewechselt 
und die Löcher von neuem ausgerieben 
werden. 

Es sollen nun einige charakteristische 
Flecke erwähnt werden. Wenn bei der 
Feuertür Nietlochrisse auftreten und 
sonst keine Beschädigung ist, so kann 
ein Brandring angebracht werden; der- 
selbe kann einen halben oder einen ganzen 
Ring bilden (Abb. 22). Sind unter dem 
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Kranze Risse, so wird Fleck b Abb, 23 angebracht; wenn das Blech 
auch unter der Feuertiir schlecht ist, so wird ein Fleck bis zum Grund- 
ringe verwendet (c Abb, 22), wenn auch an der oberen Umbiegung Risse 
auftreten, dann wird die Umbiegung : 

auch ausgemeißelt; in diesem Falle 
muß Form d Abb. 23 verwendet 
werden. S 

Wenn an den Seitenwänden neben 
der Rohr- oder Rückwand Risse 
oder Anbrüche sind, oder wenn die 
Seitenwand abgezehrt ist, dann ist 
Form a oder b Abb. 24 zu ver- 
wenden. 

Die Anrisse in den Umbiegungen 
der Rohr- und Rückwand sind, wie 
schon erwähnt, nicht gefährlich und 
können belassen werden, solange die 
Anbrüche nicht tiefer sind als die halbe Wandstärke der Platte. Oft ist 
bei diesen Umbiigen unten ein Fleck anzubringen, und gleichzeitig sind’ 
auch Risse im Seitenbleche bei der Stemmkante. Um die Zahl der Stemme 
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Abb. 24. 


kanten zu vermindern, wird der Eckfleck vergrößert und reicht auch auf 

die Seitenwand (s. Abb. 25). Bei Anbringen eines jeden Seitenfleckes 

ist darauf zu achten, daß die Überlappung der Bleche richtig sei. 
Falls bei der Rohrwand in größerem Maßstabe Stegrisse, Nietloch- 
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risse oder Risse in der Rohrwandbiegung vorkommen sollten, so ist die 
Rohrwand zu tauschen. Nachdem das Auswechseln der Rohrwand eine 
behördliche Druckprobe nach sich zieht, ist es oft ratsam und zweck- 
mäßig die Rohrwand derart zu flicken, daß die Lokomotive noch 1—2 
Jahre im Betriebe verbleiben kann, d. h. daß der Rohrwandwechsel erst 
dann stattfindet, bis die Wasserdruckprobe fällig ist. 

Falls an einer Stelle mehrere Stegrisse auf- 
treten, so wird an-der Wasserseite ein Fleck 
angebracht (Abb. 26). Die Blechstärke des Fleckes 

À beträgt 10mm. Der Fleck ist af 
der Wasserseite gut anzupassen, 
die Befestigung desselben ge- 
schieht mittels Rohrbiichsen 
(Abb. 27), welche an der Feuer- 
seite ein wenig aufgewalzt und 
nachher umbörtelt werden. 
Nachdem die Rohrbüchse hier 
Abb. 27. die Nietschraube ersetzt, muß 
٤ das bei der Nietschraube Er- 
wihnte eingehalten werden. Gewinde ist also nur in die Rohrwand zu 
schneiden, im Flecke selbst muß die Bohrung etwas größer sein. Um 
ein sicheres Befestigen zu ermöglichen, können auch an dem Um- 
fange des Fleckes die Rohrlöcher verschraubt und in die Verschrau- 
bungen Nietschrauben eingezogen werden. Der Fleck ist nachher sorg- 
fältig zu verstemmen, da ein späteres Nachstemmen unmöglich ist. 


Abb. 28 


Abb. 30. 


Wenn bei der obersten Rohrreihe an der Wasserseite Anbriiche ent- 
stehen, so kann als provisorische Reparatur an der Wasserseite ein diinnes 
(4—6 mm) Kupferblech angebracht werden, welches mit Rohrbiichsen 
befestigt wird (Abb. 28). 

Wenn bei der oberen Rohrreihe Stegrisse auftreten, so kann bei Ver- 
schraubung der obersten Rohrlöcher auch ein dünner Fleck angebracht 
werden (Abb. 29). Dieser brennt jedoch ziemlich schnell ab. Oder es 


5. Reparaturen des Stehkessels. 
kann auch ein Eckfleck angebracht werden; derselbe erfordert jedoch 
sehr genaue Arbeit, ist ziemlich teuer und dauert nicht lange (Abb. 30). 

Wenn Nietlochrisse auftreten, können dieselben durch eine Leiste her- 
gestellt werden; dies geschieht in der Weise, daß ein Kupferstreifen von 
10—14 mm Dicke mittels Nietschrauben an den beschädigten Teil be- 
festigt wird ; diese Methode ist jedoch nur dort verwendbar, wo die Wärme- 
wirkung geringer ist. Vom theoretischen Standpunkt ist diese Art der 
Reparatur nicht gerechtfertigt und sollte nur in den seltensten Fällen 
Verwendung finden, 


5. Reparaturen des Stehkessels. 


Kleinere Undichtheiten sind durch Verstemmen der Nietnähte, durch 
entsprechende Dichtung der Armaturen und Deckel zu beheben. Die 
äußere Rostbildung wird durch Anstreichen des Kessels verhütet. 

Dureh Rauchgase nicht berührte Stellen des Kessels können ohne 
Ausmeißeln des Bleches durch Blindflecke hergestellt werden, sowohl 
an der Wasserseite als auch an der Luftseite. Falls Risse auf diese Art 
verdeckt werden sollen, so ist darauf zu achten, daß die Enden des Risses 
abgebohrt werden, damit derselbe nicht weiterschreite. Kleinere Kor- 
rosionen und Risse können ausgebohrt und verschraubt werden. 

Besondere Sorgfalt ist darauf zu verwenden, daß bei den Ecken des 
Stehkesselringes keine Undichtheiten auftreten, da die Eisenbleche sonst 
schnell abzehren und anzuschuhen sind. Falls die Nietenteilung zu groß 
wäre, so ist dem abzuhelfen. 

Die Abzehrungen beim Stehkessel entstehen, wie schon auf Seite 17 
erwähnt, an der Wasserseite neben dem Grund- 
ring; zur Abhilfe dessen werden Kupferbleche 
angebracht, oder erhält der Grundring eine 
Vertiefung, wo sich das zurückbleibende Wasser 
` ansammelt (Abb. 24). Abb. 31 zeigt, 

wie bei den Stehkesselwänden die 
Flecke anzubringen sind. 
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Abb. 32 und 33 zeigt, wie die Krebswand geflickt wird. Bei kleineren 
Rissen kann auch ein Blindfleck angebracht werden, 

Wenn bei der Feuerkiste Eckflecke aufgesetzt werden, so ist der Um- 
bug des Stehkessels zu untersuchen, und falls sich Anbrüche zeigen sollten, 
so ist ein Blindfleck anzubringen. Derselbe wird gewöhnlich außen an- 
gebracht; er kann auch an der Wasserseite befestigt werden; dies ist je- 
doch nicht angezeigt, nachdem dann die Weiterentwicklung der Anrisse 
nicht beobachtet werden kann; außerdem kann zwischen die zwei Bleche 


Wasser geraten, falls die Kanten nicht gut verstemmt sind, und dann 


schreitet der Oxydationsprozeß fort, ohne das 


; 
man denselben beobachten kann. ; Kupfer 
Falls an dem oberen Teil der Krebswand i 


Anrisse auftreten sollten, dann wird auch Abb. 33. 

ein Blindfleck mit Kupfereinlage angebracht 

(s. Abb. 33). Nachdem diese Anrisse oft wegen ungenügender Ver- 
steifung entstehen, können auch in der Längsrichtung Versteifungs- 
winkeleisen angebracht werden. 

Bei Anbruch der Rückwand vom Reglerloch Segel sus wird ein 
kreisrunder Fleck befestigt (s. Abb. 15). 

Das Abbohren eines Risses betreffend, möge noch erwähnt werden, 
daß das Abbohren und das Verschrauben nur dann einen Zweck hat, 
wenn mit dem Abbohren auch der den Riß hervorrufende Grund be- 
seitigt wird. Ein Abbohren bei längeren Rissen entlang der Längsnaht 
oder bei nacheinander folgenden Rissen entlang der Längsnaht oder bei 
nacheinander folgenden Rissen ist unstatthaft. 


6. Reparaturen des Langkessels. 


Die inneren Abzehrungen (Korrosionen) entstehen meistens an den 
. tiefsten Stellen des Kessels und treten an demjenigen Schuß in größter 
Anzahl auf, wo das Druckrohr der Speisewasserleitung in den Kessel ein- 
mündet. Wenn die Korrosionen vereinzelt auftreten und eine solche Tiefe 
haben, daß dieselben nicht im Betriebe belassen werden können: dann 
können dieselben ausgebohrt und verschraubt werden. Wenn Korrosionen 
in größerem Maße auftreten, dann ist der Kessel’zu flicken. Wenn in der 
Richtung der Längsnietungen Abzehrungen vorhanden sind, dann ist das 
Kesselblech auszutauschen. Welche Korrosionen im Betriebe belassen 
werden können, lehrt die Praxis; es möge darauf hingewiesen sein, die 
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Beanspruchung des Kesselbleches an den abgezehrten Stellen zu þe- 
stimmen und den Sicherheitskoeffizienten zu berechnen. 

Beim Flicken des Langkessels muß. darauf geachtet werden, daß 
Längsnietungen. nicht im untersten Drittel des Langkessels liegen sollen 
wegen der Korrosionsgefahr bei entleerten Kesseln. Außerdem ist 
darauf zu achten, daß bei Flicken von dünnerem Kesselblech (bis 
10 mm Wandstärke) die Längsnaht den ganzen Kesselschuß entlang 
reiche, 

Das Auswechseln einer Kesseltafel geschieht folgendermaßen: Zuerst 


wird die auszuwechselnde Tafel durch Abhauen der Nieten entfernt; es - 


kann dazu auch das autogene Verfahren verwendet werden, doch ist 
darauf zu achten, daß beim Abkühlen Spannungen entstehen und die 
Nieten dadurch undicht werden können. Das Anzeichnen des neuen 
Bleches kann nicht laut Zeichnung geschehen, da die Herstellung des 
Kessels nicht mit Millimetergenauigkeit laut Zeichnung erfolgen kann. 
Es ist also notwendig, das Anzeichnen des neuen Bleches nach dem alten 
Bleche vorzunehmen. Zu diesem Zwecke wird das alte Blech auf der 
Blechbiegemaschine ausgegradet, und danach wird das neue Blech an- 
gezeichnet. Die Nietlöcher werden ausgebohrt, jedoch 14—1 mm kleiner, 
als sie sein sollen; dieÜberlappungsstellen werden ausgeschmiedet, hierauf 
werden die Stemmkanten behobelt oder gefräst, und endlich wird das 
Blech laut Schablon gebogen. Das gebogene Blech wird jetzt an den 
Kessel mittelst Heftschrauben befestigt, die Nähte sowie die Über- 
lappungen gut angepaßt; letzteres geschieht gewöhnlich in warmem Zu- 
stande. Jetzt erst werden die Nietlöcher auf die gewünschte Größe aus- 
gebohrt und ausgerieben. Es ist darauf zu achten, daß die Nietlöcher 
erst nach dem Anpassen der Bleche ausgerieben werden, damit zwischen 
die Bleche kein Metallspan gelange, welcher ein Dichthalten der Nieten 
illusorisch machen würde. 

Nach dem Vernieten sind die Stemmkanten sowohl außen als auch 
innen zu verstemmen. Durch die Nieten werden die Bleche aufeinander- 
gedrückt, das Verstemmen bezweckt, die Kanten des Bleches an das 
untere Blech darauf zu pressen, ohne aber die Oberflächenhaut des 
Bleches zu beschädigen. Deshalb werden zum Verstemmen ab- 
gestumpfte oder flache Stemmwerkzeuge verwendet. Nachdem das 
Verstemmen ein Aufeinanderpressen der Blechrande bezweckt, wäre es 
grundfalsch, das Verstemmen so durehzuführen, en die Bleche ge- 
lockert werden. 
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1. Einziehen der Stehbolzen und Deckenschrauben, 


Der Zweck der Stehbolzen ist die Versteifung der ebenen Wände des 
Stehkessels und der Feuerbiichse ; dieselben sind nicht nur auf Zug, sondern 
auch auf Biegung beansprucht. 

Die Stehbolzen werden größtenteils aus Kupfer angefertigt, doch wird 
auch Manganbronze, seltener weiches Flußeisen angewendet. Das Mangan- 
bronz enthält 5% Mn; Bruchfestigkeit ist 30 kg/mm?, während das 
Kupfer nur 23 hat; es zehrt jedoch an der Stichflamme ausgesetzten 
Teilen schneller ab als Kupfer, so daß ein Einziehen von Mangansteh- 
bolzen nur in größerer Entfernung als 500 mm von den Roststäben oder 
der Feuermauer zu empfehlen ist. Die Manganbronzstehbolzen werden 
gewöhnlich in den oberen Ecken der Feuerkiste eingezogen, wo wegen 
dem Warmeschub die Biegungsbeanspruchung am größten ist. Im Falle 
des Undichtwerdens sind dieselben schwer zu verstemmen. 

Zur Herstellung der Kupferstehbolzen eignet sich Hüttenkupfer am 
besten; Elektrolitkupfer oder umgeschmolzenes Kupfer ist weniger zu 
empfehlen, nachdem bei höheren Temperaturen deren Festigkeit in 
größerem Maßstabe schwindet. 

Einziehen der Stehbolzen. Die Stehbolzen sind so ein- 
zuziehen, daß schon das Gewinde dicht halte. Zu diesem Zwecke müssen 
die Durchmesser und die Gewindehöhe der Stehbolzen und deren Gewinde- 
bohrer vollständig übereinstimmen; das Einschrauben der Stehbolzen 
muß mit großer Sorgfalt geschehen, damit das Gewinde nicht gelockert 
oder beschädigt wird; bei dem Abnieten darf das Gewinde überhaupt 
nicht gelockert werden. 

Falls der Stehbolzendurchmesser kleiner ist als der Durchmesser des 
Gewindebohrers, oder wenn die Gewindehöhe des Stehbolzens und des 
Bohrers nicht gleich ist, dann muß beim Einziehen der Stehbolzen das 
Gewinde beschädigt werden; es kann also von einem Dichthalten des 
Gewindes keine Rede sein. Solche Stehbolzen müssen im Betriebe un- 
dicht werden und verursachen Stehbolzenrinnen. Als Prinzip gelte, daß 
ein richtig eingezogener Stehbolzen auch ohne Abnieten des Kopfes 
dampfdicht halten muß. 

Herstellungdes Stehbolzens. Die Stehbolzen sind ge- 
wöhnlich zylindrisch und werden aus Rundkupfer hergestellt, dessen 
Durchmesser 1 mm größer ist als der herzustellende Stehbolzen. 

Zuerst werden die Stehbolzenlöcher ausgerieben, dann wird das Ge- 
winde geschnitten und gleichzeitig die Länge des Stehbolzens bestimmt; 
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der eingezogene Stehbolzen muß nämlich zwecks Kopfbildung an beiden 
Seiten 8—10 mm hervorstehen, und erhält derselbe an der Feuerseite 


einen dickeren Kopf, nachdem derselbe der Stichflamme ausgesetzt ist ` 


und größere Abzehrungen erleidet. Das Rundkupfer wird nun der Steh- 
bolzenlänge entsprechend abgestochen und auf den gewünschten Durch- 
messer angedreht; dabei ist zu beobachten, ob im Material keine Risse 
vorhanden sind, welche Undichtheiten hervorrufen könnten; nachher 
wird das Gewinde geschnitten, der mittlere Teil zylindrisch abgedreht 
und an beiden Seiten angebohrt. 


Der Durchmesser des Stehbolzens und die Gewindehöhe sind zu kon- 


trollieren. Der Durchmesser wird am besten mit einem Mutterkaliber 
kontrolliert, die Ganghöhe in der Weise, daß der Stehbolzen zum Gewinde- 
bohrer gelegt wird. Falls die Gewindehöhe gleich ist, so dürfen in der 
Durchsicht die Umrisse der aneinandergelegten zwei Gewinde nicht sicht- 
bar sein. 

Das Einziehen der Stehbolzen muß ohne zu große Kraft- 
entfaltung geschehen. Wenn dieselben leicht einzuschrauben sind, so 
ist dies ein Beweis, daß der Durchmesser unrichtig ist, ist hingegen der 
Widerstand zu groß, dann können sich die Gewinde beschädigen. Vor 
dem Einziehen werden die Gewinde eingefettet, dies geschieht am besten 
mit Unschlitt. 

Um dem Beschädigen der Gewinde vorzubeugen, soll durch das Kupfer- 
blech möglichst dasjenige Gewinde gelangen, welches durch das Eisen- 
blech nicht beschädigt wurde; es sollen also die Stehbolzen womöglich 
von der Feuerbüchsseite angefangen nach außen eingezogen werden. 

Die Stehbolzen werden mit einem mit Gewinde versehenen Aufsteck- 
schlüssel eingeschraubt; in den Aufsteckschlüssel reicht so viel hinein, wie 
zur Kopfbildung benötigt wird; dadurch wird erreicht, daß die Stehbolzen 
an beiden Seiten gleichmäßig hervorstehen. Es ist darauf zu achten, daß 
die Stehbolzen nach dem Einziehen keinen Stößen und Schlägen aus- 
gesetzt werden, dasich dieselben dadurch in dem Gewinde lockern würden; 
deswegen darf der Stehbolzen — zwecks Einziehen — nicht mit einem 
Kopfe versehen sein wie die Nietschraube. 

Nach dem Einziehen sind die Stehbolzen zu untersuchen, ob sie nicht 
locker sind. Dies geschieht in der Weise, daß man seitwärts auf den Steh- 
bolzen kleine Hammerschläge richtet und gleichzeitig auf der entgegen- 
gesetzten ‚Seite mit einem Finger das Blech und den Stehbolzen gemein- 


sam berührt. Ist der Stehbolzen fest eingezogen, dann kann man ` 


Posewitz, Die Schäden des Lokomotivkessels. 4 
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zwischen dem Stehbolzen und dem Bleche keine relative Bewegung 
bemerken. 

‚Die Kopfbildung der Stehbolzen. Obzwar der Steh- 
bolzen schon im’ Gewinde dicht halten soll, wird zwecks Erhöhung des 


Dichthaltens an beiden Seiten ein Nietkopf gebildet; um den Stehbolzen. 


nicht zu lockern, darf dies nur mit entsprechendem Vorhalten geschehen. 
Das über die Herstellung und Einziehung des Stehbolzens Gesagte 
bezieht sich auch auf die Deckenschrauben. 


8. Herstellung der Feuerrohre, 


Das Ausziehen der Feuerrohre soll sorgfältig geschehen, damit die 


Rohre durch Einbeulen und Verbiegen nicht unbrauchbar werden, anderer- . 


seits, damit die Bohrungen der Rauchkammerrohrwand nicht zu viel 
leiden; auf letzteres ist besonders dann zu achten, wenn an den Rohren 
viel Kesselstein anhaftet. In diesem Falle werden die Rohre mittels Rohr- 
anschneidern innerhalb der Rohrwand abgeschnitten und dann durch 
die Auswaschlucke herausgezogen. 

Wenn bei herausgezogenen Rohren das Anschuhen vermieden werden 
soll, dann können die Rohre zweckmäßig zu kürzeren Kesseln verwendet 
werden. 

Die E Rohre werden äußerlich und innerlich gereinigt; 
dies geschieht in den Reinigungstrommeln. Nachdem durch Abzehrungen 
die Rohrwandstärke geringer wird und schließlich Einbeulungen erleiden 
kann, weil sie dem Dampfdruck nicht widerstehen kann, muß das Ge- 
wicht der abgeschnittenen Rohre kontrolliert werden. Hierauf werden 
die Rohre an den beschädigten Enden abgeschnitten, an der Rauch- 
kammerseite angeschuht, an der Feuerbüchsseite mit Kupferstutzen ver- 
sehen und schließlich mit innerem Wasserdruck geprüft. An einem Rohre 
sollen je weniger Anschuhungen sein, denn jede Anschuhung ist eine 
wunde Stelle, die leicht Betriebsstörungen hervorrufen kann. Hierauf 
wird das Rohr der gewünschten Länge entsprechend abgeschnitten und 
an der Rauchkammerseite in warmem Zustande aufgeweitet. 


9. Eiserne Feuerkiste. 


Der im Weltkriege herrschende Mangel an Rohstoffen, insbesondere 
an Kupfer, zwang die Eisenbahnverwaltungen, anstatt Kupfer Ersatz- 
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stoffe zu verwenden. Im Lokomotivbetriebe wurden die Feuerbüchse und 
die Stehbolzen aus Eisen hergestellt, dieselben haben sich jedoch gar 
-nicht bewährt. 

In allgemeinen Abrissen sollen einige Beobachtungen und Erfahrungen 
mitgeteilt werden, da bei kleinen Lokomotiven auch schon in Vorkriegs- 
zeiten eiserne Feuerbüchsen eingebaut wurden. 

Die Bleche der eisernen Feuerkiste sind für Kesselsteinbelag sehr 
empfindlich.. Wenn der Kesselsteinbelag 02 5 mm ist, 
dann ist bei 1000 °} Einstrahlungswärme die Wand-{250° 360° 500° 

und bei rg wärme des Bleches 0" 632° 915°, 

Bei Blauwiirme leidet die Struktur des Bleches, die Platten werden 
hart und spröde, was mit einer Feile leicht festgestellt werden kann; es 
entstehen innere Blechspannungen, welche bei dem geringsten Anlasse 
bei kleinen Erschiitterungen, z. B. beim Verstemmen der Stehbolzen auf- 
klaffen. Es kamen unzählige Fälle vor, daß sich ein kleiner Riß bildete 
und beim Auskreuzen des Bleches scheinbar ohne jeden äußeren Anlaß 
das Blech in einer Länge von 50—100 em, ja die ganze Plattenlänge ent- 


lang mit einem lauten Knall aufklaffte. Zum Glück geschah dies immer ~ 


in kaltem oder halbwarmem Zustande, so daß Betriebsunfälle nicht vor- 
kamen. 

Diese Risse sind gewöhnlich senkrecht oder nahezu senkrecht und: er- 
scheinen an jenen Platten, welche eine größere Länge haben. Die Risse 
erscheinen manchmal auch strahlenförmig und beginnen gewöhnlich auf 
der Feuerseite. Falls die gerissene Platte hart geworden ist (infolge Blau- 
wärme), was mit der Feile leicht feststellbar ist, so muß die ganze Platte 
ausgewechselt werden. Gefährlich sind Risse in Querschnittübergängen, 
besonders wenn diese Risse parallel zu den Längsfugen entstehen. 

Eiserne Feuerbüchsen sind womöglich zu vermeiden; wenn dies un- 
möglich ist, dann sind Abkühlungen womöglich zu verhüten; besondere 
Sorgfalt soll auf gutes Speisewasser verwendet werden. 

Sonst treten bei eisernen Feuerbüchsen dieselben Beschädigungen 
auf wie bei kupfernen. 

Für eiserne Stehbolzen wurde weiches Flußeisen von 34—40 kg. 
Festigkeit und 25 % Dehnung verwendet. Auf die Haltbarkeit der-eisernen 
Stehbolzen war die sorgfältige Bearbeitung, die Lage in der Feuerbüchse 
und hauptsächlich das Speisewasser von großer Bedeutung. Bei schlechtem 


Speisewasser brennen die Köpfe der eisernen Stehbolzen schneller ab 


als die kupfernen, Die eisernen Stehbolzen werden im Kupferblech leicht 
4* 
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undicht und lassen sich nicht mehr nachdichten. Die Ursache der Un- 
dichtheiten liegt darin, daß das Gewinde des eisernen Stehbolzen voll- 
ständig aufgezehrt wird; dieser Vorgang tritt bei Dampfspannungen über 
14 Atm. Überdruck ziemlich schnell auf. Diesbezüglich angestellte 
Forschungen ergaben, daß in den Gewindegängen neben großen Mengen 
Eisenoxyd und Kesselstein auch Salzsäure und schwefelsaure Salze vor- 
handen waren. Beisalzhaltigem Speisewasser entsteht zwischen dem me- 
tallischen Kupfer und dem metallischen Eisen ein elektrischer Strom, 
welcher am Eisen Sauerstoff und am Kupfer Wasserstoff abscheidet. 
Dieser elektrolytische Vorgang wirkt auf das Eisen des Stehbolzens stark 
rostend, weil im Entstehungszustande der Sauerstoff das Eisen stark 
angreift. Charakteristisch ist ferner, daß eiserne Stehbolzen gewöhnlich 
neben der Stehkesselwand reißen, während kupferne bei der kupfernen 
Wand reißen. 


10. Der Brotankessel. 


Der schwache Punkt des Lokomotivkessels ist die Feuerbüchse; dessen 
Anschaffung wegen dem Kupfer ziemlich teuer ist. Dieselbe erleidet viel 
Mängel und verursacht oft Betriebsstörungen. Das Instandhalten der 
Stehbolzen kostet ungeheure Summen; außerdem ist die Konstruktion 
derselben sehr gekünstelt. Alle diese Ursachen führten die Konstrukteure 
dazu, einen Lokomotivkessel herzustellen, welcher diese Mängel nicht 
aufweist, und so entstand der Brotankessel. _ 

In der Feuerkiste des Brotankessels wird kein Kupfer verwendet, und 
deshalb fand derselbe während des Weltkrieges große Verbreitung, be- 
sonders bei den ungarischen Staatsbahnen, wo auch die größten Lokomo- 
tiven mit Brotankesseln versehen wurden. 

Der Brotankessel besteht aus dem Langkessel, dem Stehkessel und 
dem Dampfsammler. 

Die Feuerbüchse wird durch nebeneinander angebrachte Wasserrohre 
gebildet; dieselben sind unten in einer den Stehkesselkranz ersetzenden 
viereckigen Wasserkammer befestigt, welch letztere durch ein Ver- 
bindungsrohr mit dem Langkessel verbunden ist. Oben münden die Wasser- 
rohre in den Dampfsamnler. Die Wasserrohre sind an der 

Riickwand und an der Krebswand entsprechend ge- 
` bogen, und der dadurch entstehende leere Raum ist mit 
feuerfesten Ziegeln ausgefüllt. Die Wasserrohre sind 
voneinander durch Kupferkeile gedichtet (s. Abb, 34), 
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Die Vorteile des Brotankessels sind folgende: keine 
Stehbolzen, Deckenschrauben, Nieten, V ersteifungen ; infolgedessen können 
auch keine Mängel entstehen. Bei gleichen Kesselabmessungen ist die ge- 
samte Heizfläche größer, nachdem in den Langkessel mehr Heizrohre 
eingezogen werden können ; die Wasserzirkulation ist lebhafter, die Dampf- 
entwicklung günstiger als beim gewöhnlichen Kessel; die Gefahr einer 
Kesselexplosion ist geringer, da bei eintretendem Wassermangel keine 
Kesselwandung bersten kann; der Kessel kann für hohe Dampfspannung 
leichter verwendet werden und gibt nicht viel Herstellungsarbeiten; die 
Reinigung des Kessels ist verhältnismäßig einfach. 

Beschädigungen beim Brotankessel. Nachdem der 
Brotankessel einem Wasserrohrkessel ähnlich ist, ist hier dasselbe zu 
beachten wie bei den Wasserrohrkesseln, dieselben sind gegen Speise- 
wasser besonders empfindlich. Wenn sich in den Wasserrohren Kessel- 


stein ansetzt, so ist die Kühlung des Rohres nicht mehr genügend, es’ 


bildet sich an der feuerberührten Seite eine kleine Ausbauchung, welche 
mit der Zeit platzt und dann undicht wird. Wird ein Rohr an der ge- 
platzten Stelle vorsichtig zerschnitten, dann kann man ein erbsengroßes 
Kesselsteinnest finden. Daraus ist ersichtlich, daß auf die Reinigung der 
Brotanrohre große Sorgfalt zu verwenden ist, ist das Rohr an einer Stelle 
geplatzt, so kann es autogenisch geschweißt werden; dies ist mit einer 
verhältnismäßig geringen Betriebsstörung verbunden. Sindschon mehrere 
Rohre geschweißt, dann ist es ratsam, bei einer größeren Reparatur sämt- 
liche beschädigte Rohre auszuwechseln, nachdem durch die Schweißung 
der das Platzen des Rohres verursachende Grund nicht behoben wurde 
und die Schweißstelle immer ein wunder Punkt bleibt. 
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Um zu beweisen, wie wichtig es ist, bei öfters auftretenden analogen 
Beschädigungen die Ursache zu ermitteln, mögen folgende Fälle angeführt 
werden: 

Bei der alten Feuerbüchskonstruktion (Abb. 35, welche den wage- 
rechten Schnitt darstellt) traten in der Umbiegung Risse auf; außerdem 
ri der mit II bezeichnete Stehbolzen sehr oft. Die Ursache des Steh- 
bolzenreißens ist folgende: Wenn wir die Konstruktion schematisch dar- 


i pP stellen, so erhalten wir 
an : SE „einen an drei Punkten 

A =  gestiitzten Träger, welcher 

y außerdem zwischen II 


Abb. 35. Abb. 36. und 777 wegen der Niet- 
naht sehr steif ist (s. 
Abb. 36). Die Wärmedehnung der Feuerbüchsrückwand erfolgt in Rich- 
tung „‚a‘‘, weshalb die Punkte 7 und 3 eine Kreisbewegung machen, deren 
Halbmesser die Länge der Stehbolzen J und III bildet, während die Be- 
wegung des Punktes 2 der Resultatbewegung des ganzen Systems ent- 
spricht. Stehbolzen 77 ist also auch auf Zug in Anspruch genommen. 
: In senkrechter Richtung auf das System wirkt 
der Wärmeschub der Seifenwand in der Richtung 
„b‘‘, welche auf Stehbolzen JJ eine weitere Zug- 
beanspruchung ausübt. Dazu kommt noch der 
Kesseldruck und die Biegungsbeanspruchung, so 
daß das oftmalige Reißen des Stehbolzens 77 be- 
gründet ist. 

Die bei den Seitenwänden des Stehkessels 
eingezogenen Stehbolzen verschiedener Länge 
können auch oft reißen. Es wurde beobachtet, 
daß bei Kesselkonstruktionen laut Abb. 37 die 
Stehbolzen in der wagerechten vierten Reihe von 
oben gerechnet sehr oft reißen, dessen Ursache 
KD. 87. lange ein Rätsel war, Wenn man jedoch bedenkt, 
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daß bei der Wärmedehnung der Seitenwand nach oben die schräg- 
stehenden Stehbolzen eine bedeutend größere Zug- und Biegungs- 
beanspruchung erleiden, welche dort am größten ist, wo der Über- 
gang von den kurzen Stehbolzen auf die längeren Stehbolzen ist: dann 
ist das Reißen der Stehbolzen in der vierten Reihe erklärt. 

Bei Konstruktionen ist also darauf zu achten, daß die Stehbolzen- 
teilung derartig durchgeführt sei, daß bei der zunehmenden Wärme- 
dehnung der Feuerbüchse nach oben die Länge der Stehbolzen oder 
wenigstens deren Beweglichkeit auch zunimmt; es ist unbedingt zu ver- 


meiden, daß plötzlich Längenunterschiede der Stehbolzen auftreten, da 
in diesem Falle die Beanspruchung der Stehbolzen eine bedeutend größere 


sein muß. 
Diese aus der Praxis angeführten Beispiele mögen den Betriebsingenieur 


anregen, bei wiederholt auftretenden Beschädigungen der Ursache nach- — 


zuforschen. 
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Die Lokomohile und ihr Betrieh 
in Landwirtschaft und Gewerhe. 


Von Ingenieur J. Charbonnier. Mit 130 Abbild. (Bibl. Technik Bd. 271.) 


Noch immer entspricht die Lokomobile in bester Weise den neuzeitlichen 
Forderungen nach einer Kraftmaschine, die mit großer Betriebssicherheit und 
Wirtschaftlichkeit bequeme Ausnutzungsmöglichkeit der Abwärme, leichte An- 
passung an hoch- wie geringwertige Brennstoffe aller Art und weitgehende Dezen- 
tralisation ohne EinbuBe der Wirtschattlichkeit verbindet. Deshalb wird dieses 
leichtverständliche Werk über Lokomobilen dem Landwirt wie dem Techniker in 
gleicher Weise willkommen sein. In ihm wird zunächst die geschichtliche Ent- 
wicklung der Lokomobile besnrochen und der Leser mit den wichtigsten Begriffen 
der elementaren Mechanik, den wichtigsten Einzelteilen der Lokomobile und den 
Betriebsstoffen bekannt gemacht. Darauf werden die Vorgänge im Lokomobil- 
dampfkessel und ın der Lokomobildampfmaschine behandelt, eine Anleitung über 
Aufstellung, Inbetriebsetzung und- Wartung der Lokomobile gegeben, die beson- 
deren Betriebsvorkommnisse, Störungen im Betrieb und deren Abhilfe besprochen 
und schließlich Verwendungsgebiet, Leistungen, Abwärmeverwertung, Verbrauchs- 
ziffern, Anlage und Betriebskosten behandelt. Der letzte Abschnitt ist den ver- 
schiedenen Lokomobilbauarten und ihrer Anwendung gewidmet. Zahlreiche Ab- 
bildungen erläutern den leichtverständlichen Text, und das Buch stellt einen vor- 
züglichen Ratgeber bei der Anschaffung und Bedienung einer Lokomobile dar 
und wird auch denen, die sich mit Reparaturen von Lokomobilen befassen, ein 
wertvoller Helfer in ihrem Berufe sein. 


Die Schäden des Lokomotivkessels, 


deren Ursachen, Folgen, Verhütung und Ausbesserung. 
Praktisches Handbuch für Betrieb und Reparatur der Lokomotiven. 
Aus der Praxis bearbeitet von Dipl.-Ing. Theodor Posewitz. 


Vorwort: „Aus_der Praxis — für die Praxis“, so entstand dieses Büchlein, in welchem 
25jährige Erfahrungen im Betriebe und beim Werkstättendienst zusammengesammelt 
wurden, — Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß einen Kessel zu konstruieren 
und zu bauen einfacher ist, als aufgetretene Beschädigungen rasch, gut und billig 
herzustellen. Bei ortsfesten Kesseln kommen solche Beschädigungen seltener vor als beim 
Lokomotivkessel mit seinem forcierten Betrieb, und diesem Zustande ist es zuzuschreiben, 
daß diesem Zweige der Betriebswissenschaft bisher nicht genügende Aufmerksamkeit ge- 
widmet wurde. — Es ist natürlich, daß bei den Lokomobilkesseln dieselben Beschädigungen 
auftreten können, doch treten dieselben dort seltener auf, weil der Betrieb nicht so for- 
ciert ist als bei Lokomotiven, deren Kessel vom konstruktiven Standpunkt keine günstige 
Gestalt aufweist. — Der Leser erwarte also keine wissenschaftlichen Abhandlungen, doch 
wurden deshalb auch die neuesten Ergebnisse aus dem Forschungsgebiete mitgeteilt. Der 
angehende Betriebsingenieur soll auf diesem Sondergebiete ein Handbuch erhalten, aber 
auch der erfahrene Betriebsingenieur dürfte auf seine Rechnung kommen und einige. An- 
regungen finden. — Das Büchlein hat.natürlich keinen Anspruch auf Vollkommenheit, 
sondern ist der erste Versuch, die im Betriebe auftretenden verschiedenen Beanspruchungen 
sowie deren Folgeerscheinung systematisch darzustellen. 


Bau der Eisenbahnwagen und ihre Unterhaltung im Betriebe. 


Von Baurat C. Guillery. Mit 79 Abbildungen. 


Das Buch macht den Leser mit den Grundsätzen des Eisenbahnwagenbaues bekannt und 

führt ihm die wichtigsten Anwendungen derselben sowie die wesentlichen Einzelheiten der 

Eiseubahnwagen vor. Neben den in allen Teilen grprobten und gut durchgearbeiteten 

Wagen der Preußischen Staatseisenbähnverwaltung werden auch die Wagen und Einzel- 

einrichtungen des Auslandes besprochen, wenn sie in Bauart und Ausführung als eben- 

bürtig oder besonders bemerkenswert anerkannt werden können. Für Techniker, Eisen- 
bahnbeamte usw. ist das Buch ein unentbehrliches Hilfsmittel 
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